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EXPLANATION. 


These  tables  give  the  net  amount  (for  billing)  at  all  prices  and  discounts  in  common  use  on 
all  quantities  up  to  ten  books,  and  on  the  other  quantities  that  are  frequently  used,  and  as  each 
result  is  worked  out  to  five  decimals  the  net  amount  on  any  number  of  books  up  to  10,000,  in  even 
tens,  hundreds,  and  thousands,  can  be  obtained  by  moving  the  decimal  point. 

The  net  amount  on  any  number  of  books  can  be  found  by  adding  the  results  for  the  odd  copies 
and  the  even  tens,  hundreds  and  thousands.  In  actual  work  it  will  seldom  be  necessary  to  perform 
an  addition,  as  the  tables  cover  the  quantities  usually  found  on  orders. 

Thus  the  net  amount  on  eight  books  at  SI. 25  each,  less  a  discount  of  25  and  5  per  cent.,  is 
$7,125,  the  net  amount  on  eighty  books,  $71.25,  and  on  800  books,  $712.50. 

The  net  amount  on  any  number  of  books  at  a  price  not  given  in  the  tables,  but  which  is  one 
tenth  of  or  ten  times  greater  than  one  of  the  prices  in  the  tables,  can  be  found  by  simply  moving 
the  decimal  point. 

Thus  the  net  amount  (as  per  tables)  on  eight  books  at  $.20  each,  less  a  discount  of  25  and  5 
per  cent.,  is  SI.  14,  and  the  net  amount  on  eight  books  at  $.02  each  is  $0,114,  and  on  eighty  books 
at  $.02  each,  $1.14. 

The  net  amount  (as  per  tables)  on  eight  books  at  $1.25  each,  less  a  discount  of  25  and  5  per 
cent.,  is  $7,125,  and  the  net  amount  on  eight  books  at  $12.50  each  is  $71.25,  and  on  eighty  books 
at  $12.50  each,  $712.50. 

Example:  To  find  the  net  amount  on  eighty-five  books  at  $1.25  each,  less  a  discount  of  25  and 
5  per  cent. : 

80 . 71.25 

5 .  4.453 

Result . $75,703 

Example:  To  find  the  net  amount  on  eighty-five  books  at  $12.50  each,  less  a  discount  of  25 
and  5  per  cent.: 

Turn  to  the  $1.25  table. 

80 .  712.50 

5 .  44.531 

Result . $757,031 

Each  page  is  complete  in  itself  and  can  be  turned  to  instantly  by  the  aid  of  the  indented  index. 
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PRICE  .05 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.04500 

‘ .04375 

.04250 

1 

.04167 

.04000 

.03750 

1 

.03563 

.03469 

.03375 

2 

.09000 

.08750 

.08500 

2 

.0S333 

.osooo 

.07500 

2 

.07125 

.06938 

.06750 

3 

.13500 

.13125 

. 12750 

3 

.12500 

.12000 

.11250 

3 

.10688 

.10406 

.10125 

4 

'.18000 

.17500 

.17000 

4 

.16667 

.16000 

.15000 

4 

.14250 

.13875 

.13500 

5 

.22500 

.21875 

.21250 

5 

.20833 

.20000 

. 18750 

5 

.17813 

.17344 

.16875 

6 

.27000 

.26250 

.25500 

6 

.25000 

.24000 

.22500 

6 

.21375 

.20S13 

.20250 

7 

.31500 

.30625 

.29750 

7 

.29167 

.2S000 

.26250 

7 

.24938 

.24281 

.23625 

8 

.36000 

.35000 

.34000 

8 

.33333 

.32000 

.30000 

8 

.28500 

.27750 

.27000 

9 

.40500 

. 39375 

.38250 

9 

.37500 

.36000 

.33750 

9 

.32063 

.31219 

.30375 

10 

.45000 

.43750 

. 42500 ' 

10 

.41667 

.40000 

.37500 

10 

.35625 

.34688 

.33750 

12 

.54000 

.52500 

.51000 

12 

.50000 

.48000 

.45000 

12 

.42750 

.41625 

.40500 

15 

.67500 

.65625 

.63750 

15 

.62500 

.60000 

.56250 

15 

.53438 

.52031 

.50625 

25 

1 . 12500 

1.09375 

1.06250 

25 

1.04167 

1.00000 

.93750 

25 

.89063 

.86719 

.84375 

75 

3.37500 

3.28125 

3.18750 

75 

3.12500 

3.00000 

2.81250 

75 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.03206 

.03600 

.03333 

1 

.03167 

.03000 

.02925 

1 

.02850 

.02700 

.02565 

2 

.06413 

.07200 

.06667 

2 

.06333 

.06000 

.05850 

2 

.05700 

.05400 

.05130 

3 

.09619 

.  10S00 

. 10000 

3 

.09500 

.09000 

.0S775 

3 

.08550 

.08100 

.07695 

4 

. 12825 

. 14400 

.13333 

4 

.12667 

.12000 

.11700 

4 

.11400 

.10S00 

.10260 

5 

.16031 

.18000 

. 16667 

5 

.15833 

. 15000 

.14625 

5 

.14250 

.13500 

.12825 

6 

.19238 

.21600 

.20000 

6 

.19000 

.1S000 

. 17550 

6 

.17100 

.16200 

.15390 

7 

.22444 

.25200 

.23333 

7 

.22167 

.21000 

.20475 

7 

. 19950 

.18900 

.17955 

8 

.25650 

.28800 

.26667 

8 

.25333 

.24000 

.23400 

8 

.22800 

.21600 

.20520 

9 

.28856 

.32400 

.30000 

9 

.28500 

.27000 

.26325 

9 

.25650 

.24300 

.23085 

10 

.32063 

.36000 

.33333 

10 

.31667 

.30000 

.29250 

10 

.28500 

.27000 

.25650 

12 

.38475 

.43200 

.40000 

12 

. 3S000 

.36000 

.35100 

12 

.34200 

.32400 

. 307SO 

15 

.48094 

.54000 

.50000 

15 

.47500 

.45000 

.43875 

15 

.42750 

.40500 

.38475 

25 

.80156 

.90000 

.83333 

25 

.79167 

.75000 

.73125 

25 

.71250 

.67500 

.64125 

75 

2.40469 

2.70000 

2.50000 

75 

2.37500 

2.25000 

2.19375 

75 

2.13750 

2.02500 

1.92375 
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PRICE  .10 


No. 

10% 

I2H% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.09000 

.08750 

.08500 

1 

.08333 

.08000 

.07500 

1 

.07125 

.06938 

.06750 

2 

.18000 

.17500 

. 17000 

2 

.16667 

.16000 

.15000 

2 

.14250 

.13875 

.13500 

3 

.27000 

.26250 

.25500 

3 

.25000 

.24000 

.22500 

3 

.21375 

.20813 

.20250 

4 

.36000 

.35000 

.34000 

4 

.33333 

.32000 

.30000 

4 

.28500 

.27750 

.27000 

5 

.45000 

.43750 

.42500 

5 

.41667 

.40000 

.37500 

5 

.35625 

.34688 

.33750 

6 

.54000 

.52500 

.51000 

6 

.50000 

. 4S000 

.45000 

6 

.42750 

.41625 

.40500 

7 

.63000 

.61250 

.59500 

7 

.58333 

.56000 

.52500 

7 

.49875 

.48563 

.47250 

8 

.72000 

.70000 

. 6S000 

8 

.66667 

.64000 

.60000 

8 

.57000 

.55500 

.54000 

9 

.81000 

.78750 

.76500 

9 

.75000 

.72000 

.67500 

9 

.64125 

.62438 

.60750 

10 

.90000 

.87500 

.85000 

10 

.83333 

.soooo 

.75000 

10 

.71250 

.69375 

.67500 

12 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

12 

1.00000 

.96000 

.90000 

12 

.85500 

.83250 

.81000 

15 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

15 

1.25000 

1.20000 

1.12500 

15 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

25 

2.25000 

2.18750 

2.12500 

25 

2.08333 

2.00000 

1.87500 

25 

1.78125 

1.73438 

1 . 6S750 

75 

6.75000* 

6.56250 

6 . 37500 

75 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

75 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.06413 

.07200 

.06667 

1 

.06333 

.06000 

.05850 

1 

.05700 

.05400 

.05130 

2 

. 12825 

. 14400 

.13333 

2 

. 12667 

.12000 

.11700 

2 

.11400 

.10800 

. 10260 

3 

.19238 

.21600 

.20000 

3 

. 19000 

. 18000 

.17550 

3 

.17100 

. 16200 

.15390 

4 

.25650 

. 2S800 

.26667 

4 

.25333 

.24000 

.23400 

4 

.22800 

.21600 

.20520 

5 

.32063 

.36000 

.33333 

5 

.31667 

.30000 

.29250 

5 

.28500 

.27000 

.25650 

6 

.38475 

.43200 

.40000 

6 

. 38000 

.36000 

.35100 

6 

.34200 

.32400 

. 30780 

7 

.44888 

.50400 

.46667 

7 

.44333 

.42000 

.40950 

7 

.39900 

.37800 

.35910 

8 

.51300 

.57600 

.53333 

8 

.50667 

. 4S000 

.46800 

8 

.45600 

.43200 

.41040 

9 

.57713 

.64800 

.60000 

9 

.57000 

.54000 

.52650 

9 

.51300 

.48600 

.46170 

10 

.64125 

.72000 

.66667 

1  O 

.63333 

.60000 

.58500 

10 

.57000 

.54000 

.51300 

12 

.76950 

.86400 

.soooo 

12 

.76000 

.72000 

.70200 

12 

.68400 

.64800 

.61560 

15 

.96188 

1.08000 

1.00000 

15 

.95000 

.90000 

.87750 

15 

.85500 

.81000 

.76950 

25 

1.60313 

1.80000 

1.66667 

25 

1.58333 

1 . 50000 

1 . 46250 

25 

1.42500 

1.35000 

1.28250 

75 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

75 

4.75000 

4.50000 

4 . 38750 

75 

4.27500 

4.05000 

3.84750 
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PRICE  .15 


No. 

10% 

1234% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  H% 

25-10% 

1 

.13500 

.13125 

.12750 

1 

.12500 

.12000 

.11250 

1 

. 10688 

.10406 

.10125 

2 

.27000 

.26250 

. 25500 

2 

.25000 

.24000 

.22500 

2 

.21375 

.20813 

.20250 

3 

.40500 

.39375 

. 3S250 

3 

.37500 

.36000 

.33750 

3 

.32063 

.31219 

.30375 

4 

.54000 

.52500 

.51000 

4 

.50000 

. 4S000 

.45000 

4 

.42750 

.41625 

.40500 

5 

.67500 

.65625 

.63750 

5 

.62500 

.60000 

.56250 

5 

.53438 

.52031 

.50625 

6 

.81000 

.7S750 

.76500 

6 

.75000 

.72000 

.67500 

6 

.64125 

.62438 

.60750 

7 

.94500 

.91S75 

.89250 

7 

.87500 

.84000 

.78750 

7 

.74813 

.72844 

.70875 

8 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

8 

1.00000 

.96000 

.90000 

8 

.85500 

.83250 

.81000 

9 

1.21500 

1.18125 

1 . 14750 

9 

1 . 12500 

1.0S000 

1.01250 

9 

.96188 

.93656 

.91125 

10 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

10 

1.25000 

1.20000 

1 . 12500 

10 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

12 

1.62000 

1.57500 

1.53000 

12 

1.50000 

1.44000 

1 . 35000 

12 

1 . 28250 

1.24875 

1.21500 

15 

2.02500 

1.96875 

1.91250 

15 

1.87500 

1.80000 

1.68750 

15 

1.60313 

1.56094 

1.51875 

25 

3.37500 

3.28125 

3.18750 

25 

3.12500 

3.00000 

2.81250 

25 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

75 

10.12500 

9.84375 

9.56250 

75 

9.37500 

9.00000 

8 . 43750 

75 

8.01563 

7.80469 

7.59375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.09619 

.10SOO 

.  10000 

1 

.09500 

.09000 

.08775 

1 

.08550 

.08100 

.07695 

2 

.19238 

.21600 

.20000 

2 

. 19000 

.18000 

. 17550 

2 

.17100 

. 16200 

. 15390 

3 

.28856 

.32400 

.30000 

3 

.2S500 

.27000 

.26325 

3 

.25650 

.24300 

.23085 

4 

.38475 

.43200 

.40000 

4 

. 3S000 

.36000 

.35100 

4 

.34200 

.32400 

.30780 

5 

.48094 

.54000 

.50000 

5 

.47500 

.45000 

.43875 

5 

.42750 

.40500 

.38475 

6 

.57713 

.64800 

.60000 

6 

.57000 

.54000 

.52650 

6 

.51300 

.48600 

.46170 

7 

.67331 

.75600 

.70000 

7 

.66500 

.63000 

.61425 

7 

.59850 

.56700 

.53865 

8 

.76950 

.86400 

.80000 

8 

.76000 

.72000 

.70200 

8 

.68400 

.64800 

.61560 

9 

.86569 

.97200 

.90000 

9 

.85500 

.81000 

.78975 

9 

.76950 

.72900 

.69255 

10 

.96188 

1.08000 

1.00000 

10 

.95000 

.90000 

.87750 

10 

.85500 

.81000 

.76950 

12 

1 . 15425 

1.29600 

1.20000 

12 

1 . 14000 

1.08000 

1.05300 

12 

1.02600 

.97200 

.92340 

15 

1.44281 

1.62000 

1.50000 

15 

1.42500 

1.35000 

1.31625 

15 

1.28250 

1.21500 

1 . 15425 

25 

2.40469 

2.70000 

2.50000 

25 

2.37500 

2.25000 

2.19375 

25 

2.13750 

2.02500 

1.92375 

75 

7.21406 

8 . 10000 

7.50000 

75 

7.12500 

6.75000 

6.58125 

75 

6.41250 

6.07500 

5.77125 
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PRICE  .20 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.18000 

.17500 

.17000 

1 

. 16667 

. 16000 

.15000 

1 

.14250 

.13875 

.13500 

2 

.36000 

.35000 

.34000 

2 

.33333 

.32000 

.30000 

2 

.28500 

.27750 

.27000 

3 

.54000 

.52500 

.51000 

3 

.50000 

.48000 

.45000 

3 

.42750 

.41625 

.40500 

4 

.72000 

.70000 

.68000 

4 

.66667 

.64000 

.60000 

4 

.57000 

.55500 

.54000 

5 

.90000 

.87500 

.85000 

5 

.83333 

.80000 

.75000 

5 

.71250 

.69375 

.67500 

6 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

6 

1.00000 

.96000 

.90000 

6 

.85500 

.83250 

.81000 

7 

1.26000 

1.22500 

1 . 19000 

7 

1.16667 

1 . 12000 

1.05000 

7 

.99750 

.97125 

.94500 

8 

1.44000 

1.40000 

1.36000 

8 

1.33333 

1.2S000 

1.20000 

8 

1 . 14000 

1.11000 

1.08000 

9 

1.62000 

1.57500 

1.53000 

9 

1.50000 

1.44000 

1.35000 

9 

1.28250 

1.24875 

1.21500 

10 

1.S0000 

1.75000 

1.70000 

10 

1.66667 

1.60000 

1.50000 

10 

1.42500 

1.38750 

1.35000 

12 

2.16000 

2.10000 

2.04000 

12 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

12 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

15 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

15 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

15 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

25 

4.50000 

4.37500 

4.25000 

25 

4.16667 

4.00000 

3.75000 

25 

3.56250 

3.46875 

3.37500 

75 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

75 

12.5(3000 

12.00000 

11.25000 

75 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.12825 

.14400 

.13333 

1 

.12667 

.12000 

.11700 

1 

.11400 

.10800 

. 10260 

2 

.25650 

.28800 

.26667 

2 

.25333 

.24000 

.23400 

2 

.22800 

.21600 

.20520 

3 

.38475 

.43200 

.40000 

3 

. 3S000 

.36000 

.35100 

3 

.34200 

.32400 

.30780 

4 

.51300 

.57600 

.53333 

4 

.50667 

.48000 

.46800 

4 

.45600 

.43200 

.41040 

5 

.64125 

.72000 

.66667 

5 

.63333 

.60000 

.58500 

5 

.57000 

.54000 

.51300 

6 

.76950 

.86400 

.80000 

6 

.76000 

.72000 

.70200 

6 

.68400 

.64800 

.61560 

7 

.89775 

'1.00S00 

.93333 

7 

.88667 

.84000 

.81900 

7 

.79800 

.75600 

.71820 

8 

1.02600 

1 . 15200 

1.06667 

8 

1.01333 

.96000 

.93600 

8 

.91200 

.86400 

.82080 

9 

1 . 15425 

1.29600 

1.20000 

9 

1 . 14000 

1.08000 

1.05300 

9 

1.02600 

.97200 

.92340 

10 

1.28250 

1.44000 

1.33333 

10 

1.26667 

1.20000 

1.17000 

10 

1 . 14000 

1.08000 

1.02600 

12 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

12 

1.52000 

1.44000 

1.40400 

12 

1.36800 

1.29600 

1.23120 

15 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

15 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

15 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

25 

3.20625 

3.60000 

3.33333 

25 

3.16667 

3.00000 

2.92500 

25 

2.85000 

2.70000 

2.56500 

75 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

75 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

75 

8.55000 

8.10000 

7.69500 

s 


PRICE  .25 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

ie%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.22500 

.21875 

.21250 

1 

.20833 

.20000 

. 18750 

1 

.17813 

.17344 

.16875 

2 

.45000 

.43750 

.42500 

2 

.41667 

. 40000 

.37500 

2 

.35625 

.34688 

.33750 

3 

.67500 

.65625 

.63750 

3 

.62500 

.60000 

.56250 

3 

.53438 

.52031 

.50625 

4 

.90000 

.87500 

.85000 

4 

.83333 

.80000 

.75000 

4 

.71250 

.69375 

.67500 

5 

1 . 12500 

1.09375 

1.06250 

5 

1.04167 

1.00000 

.93750 

5 

.89063 

.86719 

.84375 

6 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

6 

1 . 25000 

1 . 20000 

1 . 12500 

6 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

7 

1.57500 

1.53125 

1 . 48750 

7 

1.45833 

1.40000 

1.31250 

7 

1.24688 

1.21406 

1.18125 

8 

1.80000 

1.75000 

1.70000 

8 

1.66667 

1.60000 

1 . 50000 

8 

1.42500 

1.38750 

1 . 35000 

9 

2.02500 

1.96875 

1.91250 

9 

1 . 87500 

1 . 80000 

1.68750 

9 

1.60313 

1.56094 

1.51875 

10 

2 . 25000 

2 . 18750 

2 . 12500 

10 

2.08333 

2.00000 

1 . 87500 

10 

1.78125 

1 . 73438 

1 . 6S750 

12 

2 . 70000 

2.62500 

2 . 55000 

12 

2.50000 

2 . 40000 

2.25000 

12 

2.13750 

2.0S125 

2 . 02500 

15 

3.37500 

3.28125 

3.18750 

15 

3.12500 

3.00000 

2.81250 

15 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

25 

5.62500 

5.46875 

5.31250 

25 

5 . 20833 

5.00000 

4.68750 

25 

4.45313 

4 . 33594 

4.21875 

75 

16.87500 

16.40625 

15.93750 

75 

15.62500 

15.00000 

14.06250 

75 

13.35938 

13.007S1 

12.65625 

No. 

25-10-5% 

23% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.16031 

. 18000 

.16667 

1 

. 15833 

.15000 

.14625 

1 

. 14250 

.13500 

. 12825 

2 

.32063 

.36000 

.33333 

2 

.31667 

.30000 

.29250 

2 

.28500 

.27000 

.25650 

3 

.48094 

.54000 

.50000 

3 

.47500 

.45000 

.43875 

3 

.42750 

.40500 

.38475 

4 

.64125 

.72000 

.66667 

4 

.63333 

. 60000 

.58500 

4 

.57000 

.54000 

.51300 

5 

.80156 

.90000 

.83333 

5 

.79167 

. 75000 

.73125 

5 

.71250 

. 67500 

.64125 

6 

.96188 

1.0S000 

1.00000 

6 

.95000 

.90000 

.87750 

6 

.85500 

.81000 

.76950 

7 

1.12219 

1 . 26000 

1 . 16667 

7 

1 . 10S33 

1.05000 

1.02375 

7 

.99750 

.94500 

.89775 

3 

1  28250 

1 . 44000 

1.33333 

8 

1 . 26667 

1 . 20000 

1 . 17000 

8 

1.14000 

1.08000 

1.02600 

9 

1.44281 

1.62000 

1.50000 

8 

1 . 42500 

1 . 35000 

1.31625 

9 

1 . 28250 

1.21500 

1 . 15425 

10 

1.60313 

1 . 80000 

1.66667 

10 

1.58333 

1 . 50000 

1 . 46250 

10 

1.42500 

1 . 35000 

1 . 28250 

12 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

12 

1.90000 

1.80000 

1 . 75500 

12 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

15 

2 . 40469 

2 . 70000 

2.50000 

15 

2.37500 

2 . 25000 

2.19375 

15 

2.13750 

2.02500 

1.92375 

25 

4.00781 

4 . 50000 

4 . 16667 

25 

3.95833 

3.75000 

3.65625 

25 

3.56250 

3.37500 

3.20625 

75 

12.02344 

13.50000 

12.50000 

75 

11.87500 

11.25000 

10.96875 

75 

10 . 68750 

10.12500 

9.61875 

9 


PRICE  .30 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

•6  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.27000 

.26250 

.25500 

1 

.25000 

.24000 

.22500 

1 

.21375 

.20813 

.20250 

2 

.54000 

.52500 

.51000 

2 

.50000 

.48000 

.45000 

2 

.42750 

.41625 

.40500 

3 

.81000 

.78750 

.76500 

3 

.75000 

.72000 

.67500 

3 

.64125 

.62438 

.60750 

4 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

4 

1.00000 

.96000 

.90000 

4 

.85500 

.83250 

.81000 

5 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

5 

1.25000 

1.20000 

1 . 12500 

5 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

6 

1.62000 

1.57500 

1 . 53000 

6 

1.50000 

1.44000 

1.35000 

6 

1 . 28250 

1.24875 

1.21500 

7 

1.89000 

1.83750 

1.78500' 

7 

1.75000 

1 . 68000 

1.57500 

7 

1.49625 

1.45688 

1.41750 

8 

2.16000 

2.10000 

2.04000 

8 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

8 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

9 

2.43000 

2.36250 

2.29500 

9 

2.25000 

2.16000 

2.02500 

9 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

10 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

10 

2.50000 

2 . 40000 

2.25000 

10 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

12 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

12 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

12 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

15 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

15 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

15 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

25 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

25 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

25 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

75 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

75 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

75 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

. 19238 

.21600 

.20000 

1 

. 19000 

.18000 

. 17550 

1 

.17100 

. 16200 

. 15390 

2 

.38475 

.43200 

.40000 

2 

.38000 

.36000 

.35100 

2 

.34200 

.32400 

.30780 

3 

.57713 

.64800 

.60000 

3 

.57000 

.54000 

.52650 

3 

.51300 

. 4S600 

.46170 

4 

.76950 

.86400 

.80000 

4 

.76000 

.72000 

70200 

4 

.68400 

.64800 

.61560 

5 

.96188 

1.0S000 

1.00000 

5 

.95000 

.90000 

.87750 

5 

.85500 

.81000 

.76950 

6 

1 . 15425 

1.29600 

1.20000 

6 

1 . 14000 

1.0S000 

1.05300 

6 

1.02600 

.97200 

.92340 

7 

1.34663 

1.51200 

1.40000 

7 

1.33000 

1.26000 

1.22850 

7 

1 . 19700 

1 . 13400 

1.07730 

8 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

8 

1.52000 

1 . 44000 

1 . 40400 

8 

1.36800 

1.29600 

1.23120 

9 

1.73138 

1.94400 

1.80000 

9 

1.71000 

1.02000 

1.57950 

9 

1.53900 

1.45S00 

1.38510 

10 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

10 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

10 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

12 

2.30S50 

2.59200 

2.40000 

12 

2.28000 

2.16000 

2.10600 

12 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

15 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

15 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

15 

2.56500 

2.43000 

2.30850 

25 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

25 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

25 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

75 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

75 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

75 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

10 


PRICE  .35 


No. 

10% 

12  %% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

1 

.31500 

.30625 

.29750 

1 

.29167 

.28000 

.26250 

1 

.24938 

.24281 

.23625 

2 

.63000 

.61250 

.59500 

2 

.58333 

.56000 

.52500 

2 

.49875 

.48563 

.47250 

3 

.94500 

.91875 

. S9250 

3 

.87500 

.84000 

.78750 

3 

.74813 

.72844 

.70875 

4 

1 . 26000 

1.22500 

1 . 19000 

4 

1 . 16667 

1.12000 

1.05000 

4 

.99750 

.97125 

.94500 

5 

1.57500 

1.53125 

1.48750 

5 

1.45833 

1.40000 

1.31250 

5 

1.246S8 

1.21406 

1.18125 

6 

1.89000 

1.83750 

1.78500 

6 

1 . 75000 

1.68000 

1.57500 

6 

1.49625 

1.45688 

1.41750 

7 

2.20500 

2.14375 

2.08250 

7 

2.04167 

1.96000 

1.83750 

7 

1.74563 

1.69969 

1.65375 

8 

2.52000 

2.45000 

2 . 3S000 

8 

2.33333 

2 . 24000 

2.10000 

8 

1.99500 

1.94250 

1.89000 

9 

2.S3500 

2.75625 

2.67750 

9 

2.62500 

2.52000 

2 . 36250 

9 

2.24438 

2.18531 

2.12625 

10 

3.15000 

3 . 06250 

2.97500 

10 

2.91667 

2.80000 

2.62500 

10 

2.49375 

2.42813 

2 . 36250 

12 

3.7S000 

3.67500 

3.57000 

12 

3.50000 

3.36000 

3.15000 

12 

2.99250 

2.91375 

2.S3500 

15 

4.72500 

4.59375 

4.46250 

15 

4 . 37500 

4.20000 

3.93750 

15 

3.74063 

3.64219 

3.54375 

25 

7.87500 

7.65625 

7.43750 

25 

7.29167 

7.00000 

6.56250 

25 

6.23438 

6.07031 

5.90625 

75 

23.62500 

22.96875 

22.31250 

75 

21.S7500 

21.00000 

19.68750 

75 

18.70313 

18.21094 

17.71S75 

No. 

25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.22444 

.25200 

.23333 

1 

.22167 

.21000 

.20475 

1 

.19950 

. 1S900 

. 17955 

2 

.44888 

.50400 

.46667 

2 

.44333 

.42000 

.40950 

2 

.39900 

.37S00 

.35910 

3 

.67331 

.75600 

.70000 

3 

.66500 

.63000 

.61425 

3 

. 59S50 

.56700 

.53865 

4 

.89775 

1.00S00 

.93333 

4 

.88667 

.84000 

.81900 

4 

. 79S00 

.75600 

.71820 

5 

1.12219 

1 . 26000 

1.16667 

5 

1 . 10S33 

1 . 05000 

1 . 02375 

5 

.99750 

.94500 

.89775 

6 

1.34663 

1.51200 

1.40000 

6 

1 . 33000 

1.26000 

1 . 22850 

6 

1 . 19700 

1 . 13400 

1.07730 

7 

1.57106 

1 . 76400 

1.63333 

7 

1.55167 

1.47000 

1.43325 

7 

1 . 39650 

1 . 32300 

1 . 256S5 

8 

1 . 79550 

2.01600 

1.86667 

8 

1.77333 

1 . 6S000 

1.63800 

8 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

9 

2.01994 

2 . 26800 

2.10000 

9 

1.99500 

1 . 89000 

1.84275 

9 

1 . 79550 

1.70100 

1.61595 

10 

2.24438 

2.52000 

2.33333 

TO 

2.21667 

2.10000 

2.04750 

10 

1.99500 

1.89000 

1 . 79550 

12 

2.69325 

.3.02400 

2.80000 

1  2 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

12 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

15 

3.36656 

3.78000 

3 . 50000 

15 

3 . 32500 

3.15000 

3.07125 

15 

2.99250 

2.83500 

2.69325 

25 

5.61094 

6 . 30000 

5.83333 

25 

5.54167 

5.25000 

5.11875 

25 

4.98750 

4 . 72500 

4 . 48875 

75 

16.83281 

18.90000 

17.50000 

75 

16.62500 

15.75000 

15.35625 

75 

14.96250 

14.17500 

13.46625 

11 


PRICE  .40 


\ 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

■e%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7 

25-10% 

1 

.36000 

.35000 

.34000 

1 

.33333 

.32000 

.30000 

1 

.28500 

.27750 

.27000 

2 

.72000 

.70000 

. 6S000 

2 

.66667 

.64000 

.60000, 

2 

.57000 

.55500 

.54000 

3 

1.0S000 

1.05000 

1.02000 

3 

1.00000 

.96000 

.90000 

3 

. 85500 

.83250 

.81000 

4 

1.44000 

1.40000 

1.36000 

4 

1.33333 

1.28000 

1.20000 

4 

1 . 14000 

1.11000 

1.0S000 

5 

1.80000 

1.75000 

1.70000 

5 

1 . 66667 

1.60000 

1.50000 

5 

1.42500 

1.38750 

1 . 35000 

6 

2.16000 

2.10000 

2.04000 

6 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

6 

1.71000 

1.66500 

1 . 62000 

7 

2.52000 

2.45000 

2.38000 

7 

2.33333 

2.24000 

2.10000 

7 

1.99500 

1.94250 

1.89000 

8 

2.SS000 

2.S0000 

2.72000 

8 

2.66667 

2 . 56000 

2.40000 

8 

2.28000 

2 . 22000 

2.16000 

9 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

9 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

9 

2.56500 

2 . 49750 

2 . 43000 

10 

3.60000 

3.50000 

3.40000 

10 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

10 

2.S5000 

2.77500 

2.70000 

12 

4.32000 

4.20000 

4.0SOOO 

12 

4.00000 

3.84000 

3.00000 

12 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

15 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

15 

5.00000 

4.S0000 

4.50000 

15 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

25 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

25 

8 . 33333 

8.00000 

7.50000 

25 

7.12500 

6.93750 

6 . 75000 

75 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

75 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

75 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33X% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2j^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.25650 

. 2S800 

.26667 

1 

.25333 

.24000 

.23400 

1 

.22800 

.21600 

.20520 

2 

.51300 

.57600 

.53333 

2 

.50667 

. 4S000 

.46S00 

2 

.45600 

.43200 

.41040 

3 

.76950 

.86400 

.80000 

3 

.76000 

.72000 

.70200 

3 

. 6S400 

.64800 

.61560 

4 

1.02600 

1 . 15200 

1.06667 

4 

1.01333 

.96000 

.93600 

4 

.91200 

.86400 

.82080 

5 

1.28250 

1 . 44000 

1.33333 

5 

1.26667 

1.20000 

1.17000 

5 

1 . 14000 

1.0S000 

1.02600 

6 

1.53900 

1.72S00 

1.60000 

6 

1.52000 

1.44000 

1 . 40400 ( 

6 

1.36800 

1.29600 

1.23120 

7 

1.79550 

2.01600 

1.86667 

7 

1.77333 

1.68000 

1.63800 

7 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

8 

2.05200 

2 . 30400 

2.13333 

8 

2.02667 

1.92000 

1.87200 

8 

1.82400 

1.72800 

1.64160 

9 

2.30S50 

2.59200 

2.40000 

9 

2.2S000 

2.16000 

2.10600 

9 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

10 

2.56500 

2.8S000 

2.66667 

10 

2.53333 

2 . 40000 

2.34000 

10 

2 . 2S000 

2.16000 

2.05200 

12 

3.07S0O 

3.45600 

3.20000 

12 

3.04000 

2.SS000 

2.80800 

12 

2.73600 

2.59200 

2.46240 

15 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

15 

3.SOOOO 

3.60000 

3.51000 

15 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

25 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

25 

6.33333 

6.00000 

5.85000 

25 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

75 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

75 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

75 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

12 


PRICE  .45 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7M% 

25-10% 

1 

.40500 

.39375 

.38250 

1 

.37500 

.36000 

.33750 

1 

.32063 

.31219 

.30375 

2 

.81000 

.78750 

.76500 

2 

.75000 

.72000 

.67500 

2 

.64125 

.62438 

.60750 

3 

1.21500 

1.18125 

1 . 14750 

3 

1.12500 

1.08000 

1.01250 

3 

.96188 

.93656 

.91125 

4 

1.62000 

1 . 57500 

1.53000 

4 

1.50000 

1 . 44000 

1.35000 

4 

1.28250 

1.24875 

1.21500 

5 

2.02500 

1.96S75 

1.91250 

5 

1 . 87500 

1.80000 

1.68750 

5 

1.60313 

1.56094 

1.51875 

6 

2.43000 

2.36250 

2.29500 

6 

2.25000 

2.16000 

2.02500 

6 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

7 

2.83500 

2.75625 

2 . 67750 

7 

2.62500 

2 . 52000 

2.36250 

7 

2.24438 

2.18531 

2.12625 

8 

3.24000 

3.15000 

3 . 06000 

8 

3.00000 

2.8S000 

2.70000 

8 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

9 

3.64500 

3.54375 

3.44250 

9 

3.37500 

3.24000 

3.03750 

9 

2.88563 

2.80969 

2.73375 

10 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

1  0 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

10 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

12 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

12 

4.50000 

4 . 32000 

4.05000 

12 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

15 

6 . 07500 

5.90625 

5.73750 

15 

5 . 62500 

5.40000 

5.06250 

15 

4.80938 

4.68281 

4.55625 

25 

10.12500 

9.84375 

9.56250 

25 

9 .37500 

9.00000 

8.43750 

25 

8.01563 

7.80469 

7 . 59375 

75 

30.37500 

29.53125 

28.68750 

75 

28.12500 

27.00000 

25.31250 

75 

24.04688 

23.41406 

22.78125 

No. 

25-10-5% 

28% 

333^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2J^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.28856 

.32400 

.30000 

1 

.28500 

.27000 

.26325 

1 

.25650 

.24300 

.23085 

2 

.57713 

.64800 

.60000 

2 

.57000 

.54000 

.52650 

2 

.51300 

.48600 

.46170 

3 

.86569 

.97200 

.90000 

3 

.85500 

.81000 

.78975 

3 

.76950 

.72900 

. 69255 

4 

1.15425 

1.29600 

1.20000 

4 

1 . 14000 

1.0S000 

1.05300 

4 

1.02600 

.97200 

.92340 

5 

1 . 44281 

1.62000 

1.50000 

5 

1.42500 

1 . 35000 

1.31625 

5 

1.28250 

1.21500 

1 . 15425 

6 

1.73138 

1.94400 

1.80000 

6 

1.71000 

1.62000 

1 . 57950 

6 

1 . 53900 

1.45800 

1.38510 

7 

2.01994 

2.26800 

2 . 10000 

7 

1.99500 

1.89000 

1.84275 

7 

1.79550 

1.70100 

1.61595 

8 

2 . 30850 

2.59200 

2.40000 

8 

2.28000 

2 . 16000 

2.10600 

8 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

9 

2.59706 

2.91600 

2.70000 

9 

2 . 56500 

2.43000 

2.36925 

9 

2.30850 

2 . 18700 

2.07765 

10 

2 . 88563 

3.24000 

3.00000 

10 

2 . 85000 

2.70000 

2.63250 

10 

2.56500 

2 . 43000 

2 . 30850 

12 

3.46275 

3 .88800 

3.60000 

12 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

12 

3.07S00 

2.91600 

2 . 77020 

15 

4 . 32844 

4.86000 

4.50000 

15 

4.27500 

4.05000 

3.94875 

15 

3.84750 

3 . 64500 

3.46275 

25 

7.21406 

8.10000 

7.50000 

25 

7.12500 

6 . 75000 

6.58125 

25 

6.41250 

6.07500 

5.77125 

75 

21.64219 

24.30000 

22.50000 

75 

21.37500 

20.25000 

19.74375 

75 

19 . 23750 

18.22500 

17.31375 

13 


PRICE  .50 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.45000 

.43750 

.42500 

1 

.41667 

.40000 

.37500 

1 

.35625 

.34688 

.33750 

2 

.90000 

.87500 

.85000 

2 

.83333 

.80000 

.75000 

2 

.71250 

.69375 

.67500 

3 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

3 

1.25000 

1.20000 

1 . 12500 

3 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

4 

1.80000 

1.75000 

1.70000 

4 

1.66667 

1.60000 

1.50000 

4 

1.42500 

1.38750 

1.35000 

5 

2.25000 

2.18750 

2.12500 

5 

2.08333 

2.00000 

1.87500 

5 

1.78125 

1.73438 

1.68750 

6 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

6 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

6 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

7 

3.15000 

3.06250 

2.97500 

7 

2.91667 

2.S0000 

2.62500 

7 

2.49375 

2.42813 

2.36250 

8 

3.G0000 

3.50000 

3.40000 

8 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

8 

2 . 85000 

2.77500 

2.70000 

9 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

9 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

9 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

10 

4.50000 

4.37500 

4.25000 

10 

4 . 16667 

4.00000 

3.75000 

10 

3.56250 

3.46875 

3.37500 

12 

5.40000 

5.25000 

5 . 10000 

12 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

12 

4.27500 

4.16250 

4 . 05000 

15 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

15 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

15 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

25 

11.25000 

10.93750 

10.62500 

25 

10.41667 

10.00000 

9.37500 

25 

8.90625 

8.67188 

8.43750 

75 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

75 

31.25000 

30.00000 

28.12500 

75 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2J^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.32063 

.36000 

.33333 

1 

.31667 

.30000 

.29250 

1 

.28500 

.27000 

.25650 

2 

.64125 

.72000 

.66667 

2 

.63333 

.60000 

.58500 

2 

.57000 

.54000 

.51300 

3 

.96188 

1.0S000 

1.00000 

3 

.95000 

.90000 

.87750 

3 

.85500 

.81000 

.76950 

4 

1.28250 

1 . 44000 

1.33333 

4 

1.26667 

1.20000 

1.17000 

4 

1 . 14000 

1.08000 

1 . 02600 

5 

1.60313 

1.80000 

1.66667 

5 

1 . 58333 

1.50000 

1.46250 

5 

1 . 42500 

1.35000 

1 . 28250 

6 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

6 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

6 

1.71000 

1.62000 

1 . 53900 

7 

2.24438 

2.52000 

2.33333 

7 

2.21667 

2.10000 

2.04750 

7 

1.99500 

1 . 89000 

1.79550 

8 

2.56500 

2.88000 

2.66667 

8 

2.53333 

2.40000 

2.34000 

8 

2.2S000 

2.16000 

2.05200 

9 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

9 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

9 

2.56500 

2 . 43000 

2.30850 

10 

3 . 20625 

3 . 60000 

3.33333 

10 

3.16667 

3 . 00000 

2.92500 

10 

2.85000 

2 . 70000 

2.56500 

12 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

12 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

12 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

15 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

15 

4 . 75000 

4.50000 

4.38750 

15 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

25 

8.01563 

9 . 00000 

8.33333 

25 

7.91667 

7.50000 

7.31250 

25 

7.12500 

6.75000 

6.41250 

75 

24.04688 

27.00000 

25.00000 

75 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

75 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

14 


PRICE  .55 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7J^% 

25-10% 

1 

.49500 

.48125 

.46750 

1 

.45833 

.44000 

.41250 

1 

.39188 

.38156 

.37125 

2 

.99000 

.96250 

.93500 

2 

.91667 

. 8S000 

.82500 

2 

.78375 

.76313 

.74250 

3 

1.48500 

1.44375 

1.40250 

3 

1.37500 

1.32000 

1.23750 

3 

1.17563 

1.14469 

1.11375 

4 

1.98000 

1.92500 

1.87000 

4 

1.83333 

1.76000 

1.65000 

4 

1.56750 

1.52625 

1.48500 

5 

2.47500 

2.40625 

2.33750 

5 

2.29167 

2.20000 

2.06250 

5 

1.95938 

1.90781 

1.85625 

6 

2.97000 

2.88750 

2.S0500 

6 

2.75000 

2.64000 

2.47500 

6 

2.35125 

2.28938 

2.22750 

7 

3.46500 

3.36875 

3.27250 

7 

3.20833 

3.08000 

2.88750 

7 

2.74313 

2.67094 

2.59875 

8 

3.96000 

3.85000 

3.74000 

8 

3.66667 

3.52000 

3.30000 

8 

3.13500 

3.05250 

2.97000 

9 

4.45500 

4.33125 

4.20750 

9 

4.12500 

3.96000 

3.71250 

9 

3.52688 

3.43406 

3.34125 

10 

4.95000 

4.81250 

4.67500 

10 

4.58333 

4.40000 

4 . 12500 

10 

3.91875 

3.81563 

3.71250 

12 

5.94000 

5.77500 

5.61000 

12 

5.50000 

5.28000 

4.95000 

12 

4.70250 

4.57875 

4 . 45500 

15 

7.42500 

7.21875 

7.01250 

15 

6.87500 

6.60000 

6.18750 

15 

5.87813 

5.72344 

5.56875 

25 

12.37500 

12.03125 

11.68750 

25 

11.45833 

11.00000 

10.31250 

25 

9.79688 

9.53906 

9.28125 

75 

37.12500 

36.09375 

35.06250 

75 

34.37500 

33.00000 

30.93750 

75 

29.39063 

28.61719 

27.84375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33X% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-214%  No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.35269 

.39600 

.36667 

1 

.34833 

.33000 

.32175, 

1 

.31350 

.29700 

.28215 

• 

2 

.70538 

.79200 

.73333 

2 

.69667 

.66000 

.64350 

2 

.62700 

.59400 

.56430 

3 

1.05806 

1 . 18800 

1 . 10000 

3 

1.04500 

.99000 

.96525 

3 

.94050 

.89100 

.84645 

4 

1.41075 

1.58400 

1.46667 

4 

1.39333 

1 .32000 

1 .28700 

4 

1.25400 

1.18800 

1 . 12860 

5 

1.76344 

1.98000 

1.83333 

5 

1.74167 

1 .65000 

1.60875 

5 

1.56750 

1.48500 

1.41075 

6 

2.11613 

2.37600 

2.20000 

6 

2.09000 

1.98000 

1.93050 

6 

1.88100 

1.78200 

1 .69290 

7 

2.46881 

2.77200 

2.56667 

7 

2.43833 

2.31000 

2.25225 

7 

2 . 19450 

2.07900 

1 .97505 

8 

2.82150 

3.16800 

2.93333 

8 

2.78667 

2.64000 

2.57400 

8 

2.50800 

2.37600 

2.25720 

9 

3.17419 

3.56400 

3.30000 

9 

3 . 13500 

2.97000 

2.89575, 

9 

2.82150 

2.67300 

2.53935 

10 

3.52688 

3.96000 

3.66667 

10 

3.48333 

3.30000 

3 .21750 

10 

3.13500 

2.97000 

2.82150 

1  2 

4.23225 

4.75200 

4.40000 

12 

4.18000 

3.96000 

3.86100 

12 

3.76200 

3.56400 

3.38580 

15 

5.29031 

5.94000 

5.50000 

15 

5.22500 

4.95000 

4. 82625 ! 

15 

4.70250 

4.45500 

4.23225 

25 

8.81719 

9.90000 

9 . 16667 

25 

8.70833 

8.25000 

8.04375 

25 

7.83750 

7.42500 

7.05375 

75 

26.45156 

29.70000 

27.50000 

75 

26.12500 

24.75000 

24.13125 

75 

23.51250 

22.27500 

21.16125 

15 


PRICE  .60 


No. 

10% 

12%% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

1 

.54000 

.52500 

.51000 

1 

.50000 

.48000 

.45000 

1 

.42750 

.41625 

.40500 

2 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

2 

1.00000 

.96000 

.90000 

2 

.85500 

.83250 

.81000 

3 

1.62000 

1.57500 

1.53000 

3 

1.50000 

1 . 44000 

1.35000 

3 

1.28250 

1.24875 

1.21500 

4 

2 . 16000 

2 . 10000 

2.04000 

4 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

4 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

5 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

5 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

5 

2 . 13750 

2.08125 

2.02500 

6 

3.24000 

3 . 15000 

3.06000 

6 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

6 

2 . 56500 

2.49750 

2.43000 

7 

3.78000 

3.67500 

3.57000 

7 

3.50000 

3.36000 

3 . 15000 

7 

2.99250 

2.91375 

2.83500 

8 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

8 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

8 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

9 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

9 

4.50000 

4 . 32000 

4.05000 

9 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

10 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

10 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

10 

4.27500 

4 . 16250 

4.05000 

12 

6.48000 

6.30000 

6 . 12000 

12 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

12 

5.13000 

4.99500 

4.86000 

15 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

15 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

15 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

25 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

25 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

25 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

75 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

75 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

75 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.38475 

.43200 

.40000 

1 

.38000 

.36000 

.35100 

1 

.34200 

.32400 

.30780 

2 

.76950 

.86400 

.80000 

2 

.76000 

.72000 

.70200 

2 

.68400 

.64800 

.61560 

3 

1.15425 

1.29600 

1.20000 

3 

1.14000 

1.08000 

1.05300 

3 

1.02600 

.97200 

.92340 

4 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

4 

1.52000 

1.44000 

1.40400 

4 

1 .36800 

1.29600 

1.23120 

5 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

5 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

5 

1.71000 

1 .62000 

1.53900 

6 

2.30850 

2.59200 

2.40000 

6 

2.28000 

2 . 16000 

2 . 10600 

6 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

7 

2.69325 

3.02400 

2.80000 

7 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

7 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

8 

3.07800 

3.45600 

3.20000 

8 

3.04000 

2.88000 

2.80800 

8 

2.73600 

2.59200 

2.46240 

9 

3.46275 

3.88800 

3.60000 

9 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

9 

3.07800 

2.91600 

2.77020 

10 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

1  0 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

10 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

12 

4.61700 

5 . 18400 

4.80000 

12 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

12 

4 . 10400 

3.88800 

3.69360 

15 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

15 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

15 

5.13000 

4.S6000 

4.61700 

25 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

25 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

25 

8 . 55000 

8 . 10000 

7.69500 

75 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

75 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

75 

25.65000 

24.30000 

23.0S500 

16 


PRICE  .65 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.58500 

.56875 

.55250 

1 

.54167 

.52000 

.48750 

1 

.46313 

.45094 

.43875 

2 

1.17000 

1 . 13750 

1 . 10500 

2 

1.08333 

1.04000 

.97500 

2 

.92625 

.90188 

.87750 

3 

1.75500 

1.70625 

1.65750 

3 

1.62500 

1.56000 

1.46250 

3 

1.38938 

1.35281 

1.31625 

4 

2.34000 

2.27500 

2.21000 

4 

2.16667 

2.08000 

1.95000 

4 

1.85250 

1.80375 

1.75500 

5 

2.92500 

2.84375 

2.76250 

5 

2.70833 

2.60000 

2.43750 

5 

2.31563 

2.25469 

2 . 19375 

6 

3.51000 

3.41250 

3.31500 

6 

3.25000 

3 . 12000 

2.92500 

6 

2.77875 

2.70563 

2.63250 

7 

4.09500 

3.98125 

3.86750 

7 

3.79167 

3.64000 

3.41250 

7 

3.24188 

3 . 15656 

3.07125 

8 

4.68000 

4.55000 

4 . 42000 

8 

4.33333 

4.16000 

3 . 90000 

8 

3.70500 

3.60750 

3.51000 

9 

5.26500 

5.11875 

4.97250 

9 

4.87500 

4.68000 

4.38750 

9 

4.16813 

4.05844 

3.94875 

10 

5.85000 

5.68750 

5 . 52500 

10 

5.41667 

5.20000 

4.87500 

10 

4.63125 

4.50938 

4.38750 

12 

7.02000 

6.82500 

6.63000 

12 

6.50000 

6.24000 

5.85000 

12 

5.55750 

5.41125 

5.26500 

15 

8.77500 

8.53125 

8.28750 

15 

8 . 12500 

7.80000 

7.31250 

15 

6.94688 

6.76406 

6.58125 

25 

14.62500 

14.21875 

13.81250 

25 

13.54167 

13.00000 

12.18750 

25 

11.57813 

11.27344 

10.96875 

75 

43.87500 

42.65625 

41.43750 

75 

40.62500 

39.00000 

36.56250 

75 

34.73438 

33.82031 

32.90625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.41681 

.46800 

.43333 

1 

.41167 

.39000 

.38025 

1 

.37050 

.35100 

.33345 

2 

.83363 

.93600 

.86667 

2 

.82333 

.78000 

.76050 

2 

.74100 

.70200 

.66690 

3 

1 .25044 

1.40400 

1.30000 

3 

1 .23500 

1.17000 

1 . 14075 

3 

1.11150 

1.05300 

1.00035 

4 

1.66725 

1 .87200 

1.73333 

4 

1.64667 

1 .56000 

1.52100 

4 

1.48200 

1 .40400 

1.33380 

5 

2.08406 

2.34000 

2 . 16667 

5 

2.05833 

1 .95000 

1.90125 

5 

1 .85250 

1.75500 

1.66725 

6 

2.50088 

2.80800 

2.60000 

6 

2.47000 

2.34000 

2.28150 

S 

2.22300 

2.10600 

2.00070 

7 

2.91769 

3.27600 

3.03333 

7 

2.88167 

2.73000 

2.66175 

7 

2.59350 

2.45700 

2.33415 

8 

3 . 33450 

3.74400 

3 . 46667 

8 

3.29333 

3.12000 

3.04200 

8 

2.96400 

2.80800 

2.66760 

9 

3.75131 

4.21200 

3.90000 

9 

3.70500 

3.51000 

3.42225 

9 

3.33450 

3 . 15900 

3.00105 

10 

4.16813 

4.68000 

4.33333 

10 

4.11667 

3  90000 

3.80250 

10 

3.7050° 

3.51000 

3.33450 

12 

5.00175 

5.61600 

5.20000 

12 

4.94000 

4.38000 

4.56300 

12 

4.44600 

4.21200 

4.00140 

15 

6.25219 

7.02000 

6.50000 

15 

6.17500 

5 . 85000 

5.70375 

15 

5.55750 

5.26500 

5.00175 

25 

10.42031 

11.70000 

10.83333 

25 

10.29167 

9 . 75000 

9.50625 

25 

9.26250 

8.77500 

8.33625 

75 

31.26094 

35 . 10000 

32.50000 

75 

30.87500 

29.25000 

28.51875 

75 

27.78750 

26.32500 

25.00875 

17 


PRICE  .70 


No. 

10% 

I2J^% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.63000 

.61250 

.59500 

1 

.58333 

.56000 

.52500 

1 

.49875 

.48563 

.47250 

2 

1.26000 

1.22500 

1 . 19000 

2 

1 . 16667 

1.12000 

1.05000 

2 

.99750 

.97125 

.94500 

3 

1.89000 

1.83750 

1.78500 

3 

1.75000 

1.68000 

1.57500 

3 

1.49625 

1.45688 

1.41750 

4 

2.52000 

2.45000 

2.38000 

4 

2.33333 

2.24000 

2.10000 

4 

1.99500 

1.94250 

1.89000 

5 

3.15000 

3.06250 

2.97500 

5 

2.91667 

2.80000 

2.62500 

5 

2.49375 

2.42813 

2.36250 

6 

3.78000 

3.67500 

3.57000 

6 

3.50000 

3.36000 

3.15000 

6 

2.99250 

2.91375 

2.83500 

7 

4.41000 

4.28750 

4.16500 

7 

4.08333 

3.92000 

3.67500 

7 

3.49125 

3.39938 

3.30750 

8 

5.04000 

4.90000 

4.76000 

8 

4.66667 

4.48000 

4.20000 

8 

3.99000 

3.88500 

3.78000 

9 

5.67000 

5.51250 

5.35500 

9 

5.25000 

5.04000 

4.72500 

9 

4.48875 

4.37063 

4.25250 

10 

6.30000 

6.12500 

5.95000 

10 

5.83333 

5.60000 

5.25000 

10 

4.98750 

4.85625 

4.72500 

12 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

12 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

12 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

15 

9.45000 

9.18750 

8.92500 

15 

8.75000 

8.40000 

7.87500 

15 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

25 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

25 

14.58333 

14.00000 

13 . 12500 

25 

12.46875 

12.14063 

11.81250 

75 

47.25000 

45.93750 

44.62500 

75 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

75 

37.40625 

36.42188 

35.43750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.44888 

.50400 

.46667 

1 

.44333 

.42000 

.40950 

1 

.39900 

.37800 

.35910 

2 

.89775 

1.00800 

.93333 

2 

.88667 

.84000 

.81900 

2 

.79800 

.75600 

.71820 

3 

1.34663 

1.51200 

1.40000 

3 

1.33000 

1.26000 

1.22850 

3 

1 . 19700 

1 . 13400 

1.07730 

4 

1.79550 

2.01600 

1.86667 

4 

1.77333 

1.68000 

1.63800 

4 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

5 

2.24438 

2.52000 

2.33333 

5 

2.21667 

2.10000 

2.04750 

5 

1.99500 

1.89000 

1.79550 

6 

2.69325 

3.02400 

2.80000 

6 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

6 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

7 

3.14213 

3.52800 

3.26667 

7 

3 . 10333 

2.94000 

2.86650 

7 

2.79300 

2.64600 

2.51370 

8 

3.59100 

4.03200 

3.73333 

8 

3.54667 

3.36000 

3.27600 

8 

3 . 19200 

3.02400 

2.87280 

9 

4.03988 

4.53600 

4.20000 

9 

3.99000 

3.78000 

3.68550 

9 

3.59100 

3.40200 

3.23190 

10 

4.48875 

5.04000 

4.66667 

10 

4.43333 

4.20000 

4.09500 

10 

3.99000 

3.78000 

3.59100 

12 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

12 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

12 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

15 

6.73313 

7.56000 

7.00000 

15 

6.65000 

6.30000 

6.14250 

15 

5.98500 

5.67000 

5.38650 

25 

11.22188 

12.60000 

11.66667 

25 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

25 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

75 

33.66563 

37.80000 

35.00000 

Ul 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

75 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

18 


PRICE  .75 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.67500 

.65625 

.63750 

1 

.62500 

.60000 

.56250 

1 

.53438 

.52031 

.50625 

2 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

2 

1.25000 

1 .20000 

1 . 12500 

2 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

3 

2.02500 

1.96875 

1.91250 

3 

1.87500 

1.80000 

1.68750 

3 

1.60313 

1.56094 

1.51875 

4 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

4 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

4 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

5 

3.37500 

3.28125 

3.18750 

5 

3.12500 

3.00000 

2.81250 

5 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

6 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

6 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

6 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

7 

4.72500 

4.59375 

4.46250 

7 

4.37500 

4.20000 

3.93750 

7 

3.74063 

3.64219 

3.54375 

8 

5.40000 

5.25000 

5 . 10000 

8 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

8 

4.27500 

4 . 16250 

4.05000 

9 

6.07500 

5.90625 

5.73750 

9 

5.62500 

5.40000 

5.06250 

9 

4.S0938 

4.68281 

4.55625 

10 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

10 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

1  0 

5.34375 

5.20313 

5 .06250 

12 

8.10000 

7.87500 

7 . 65000 

12 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

12 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

15 

10.12500 

9.84375 

9.56250 

1  5 

9.37500 

9.00000 

8.43750 

15 

8.01563 

7.80469 

7.59375 

25 

16.87500 

16.40625 

15.93750 

25 

15.62500 

15.00000 

14.06250 

25 

13.35938 

13.00781 

12.65625 

75 

50.62500 

49.21875 

47.81250 

75 

46.87500 

45.00000 

42.18750 

75 

40.07813 

39.02344 

37.96875 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.48094 

.54000 

.50000 

1 

.47500 

.45000 

.43875 

1 

.42750 

.40500 

.38475 

2 

.96188 

1.08000 

1.00000 

2 

.95000 

.90000 

.87750 

2 

.85500 

.81000 

.76950 

3 

1.44281 

1.62000 

1.50000 

3 

1.42500 

1 . 35000 

1.31625 

3 

1.28250 

1.21500 

1.15425 

4 

1.92375 

2 . 16000 

2.00000 

4 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

4 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

5 

2.40469 

2.70000 

2.50000 

5 

2.37500 

2.25000 

2.19375 

5 

2 . 13750 

2.02500 

1 .92375 

6 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

6 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

G 

2.56500 

2.43000 

2.30850 

7 

3.36656 

3.78000 

3.50000 

7 

3.32500 

3.15000 

3.07125 

7 

2.99250 

2.83500 

2.69325 

8 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

8 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

8 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

9 

4.32844 

4.86000 

4.50000 

9 

4.27500 

4.05000 

3.94875 

9 

3.84750 

3.64500 

3.46275 

10 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

1  0 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

10 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

12 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

12 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

12 

5 . 13000 

4.86000 

4.61700 

15 

7.21406 

8.10000 

7.50000 

15 

7.12500 

6.75000 

6.58125 

15 

6.41250 

6.07500 

5.77125 

25 

12.02344 

13.50000 

12.50000 

25 

11.87500 

11.25000 

10.96875 

25 

10.68750 

10 . 12500 

9.61875 

75 

36.07031 

40.50000 

37.50000 

75 

35.62500 

33.75000 

32.90625 

75 

32.06250 

30.37500 

28.85625 

19 


PRICE  .80 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  H% 

25-10% 

1 

.72000 

.70000 

.68000 

1 

.66667 

.64000 

.60000 

1 

.57000 

.55500 

.54000 

2 

1.44000 

1.40000 

1.36000 

2 

1.33333 

1.28000 

1.20000 

2 

1.14000 

1.11000 

1.08000 

3 

2.16000 

2 . 10000 

2.04000 

3 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

3 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

4 

2.88000 

2.80000 

2.72000 

4 

2.66667 

2.56000 

2.40000 

4 

2.28000 

2.22000 

2.16000 

5 

3.60000 

3.50000 

3.40000 

5 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

5 

2.85000 

2.77500 

2.70000 

6 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

6 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

6 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

7 

5.04000 

4.90000 

4.76000 

7 

4.66667 

4.48000 

4.20000 

7 

3.99000 

3.88500 

3.78000 

8 

5.76000 

5.60000 

5.44000 

8 

5.33333 

5 . 12000 

4.80000 

8 

4.56000 

4.44000 

4.32000 

9 

6.48000 

6.30000 

6.12000 

9 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

9 

5.13000 

4.99500 

4.86000 

10 

7.20000 

7.00000 

6.80000 

10 

6.66667 

6.40000 

6.00000 

10 

5.70000 

5.55000 

5.40000 

12 

8.64000 

8.40000 

8 . 16000 

12 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

12 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

15 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

15 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

15 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

25 

18.00000 

17.50000 

17.00000 

25 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

25 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

75 

54.00000 

52.50000 

51.00000 

75 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

75 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No, 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.51300 

.57600 

.53333 

1 

.50667 

.48000 

.46800 

1 

.45600 

.43200 

.41040 

2 

1.02600 

1 . 15200 

1.06667 

2 

1.01333 

.96000 

.93600 

2 

.91200 

.86400 

.82080 

3 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

3 

1.52000 

1.44000 

1.40400 

3 

1.36S00 

1.29600 

1.23120 

4 

2.05200 

2.30400 

2 . 13333 

4 

2.02667 

1.92000 

1.87200 

4 

1.82400 

1.72800 

1.64160 

5 

2.56500 

2.88000 

2.66667 

5 

2.53333 

2.40000 

2.34000 

5 

2.28000 

2.16000 

2.05200 

6 

3.07800 

3.45600 

3.20000 

6 

3.04000 

2.88000 

2.80800 

6 

2.73600 

2.59200 

2.46240 

7 

3.59100 

4.03200 

3.73333 

7 

3.54667 

3.36000 

3.27600 

7 

3 . 19200 

3.02400 

2.87280 

8 

4 . 10400 

4.60800 

4.26667 

8 

4.05333 

3.84000 

3.74400 

8 

3.64800 

3.45600 

3.28320 

9 

4.61700 

5 . 18400 

4.80000 

9 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

9 

4 . 10400 

3.88800 

3.69360 

10 

5.13000 

5.76000 

5.33333 

10 

5.06667 

4.80000 

4.68000 

10 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

12 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

12 

6.08000 

5.76000 

5.61600 

12 

5.47200 

5 . 18400 

4.92480 

15 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

15 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

15 

6.84000 

6.48000 

6 . 15600 

25 

12.82500 

14.40000 

13.33333 

25 

12.66667 

12.00C00 

11.70000 

25 

11.40000 

10.80000 

10.26000 

75 

38.47500 

43.20000 

40.00000 

75 

38.00000 

36.00000 

35 . 10000 

75 

34.20000 

32.40000 

30.78000 

20 


PRICE  .85 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.76500 

.74375 

.72250 

1 

.70833 

.68000 

.63750 

1 

.60563 

.58969 

.57375 

2 

1.53000 

1.48750 

1.44500 

2 

1.41667 

1.36000 

1.27500 

2 

1.21125 

1.17938 

1.14750 

3 

2.29500 

2.23125 

2.16750 

3 

2.12500 

2.04000 

1.91250 

3 

1.81688 

1.76906 

1.72125 

4 

3.06000 

2.97500 

2.89000 

4 

2.83333 

2.72000 

2.55000 

4 

2.42250 

2.35875 

2.29500 

5 

3.82500 

3.71875 

3.61250 

5 

3.54167 

3.40000 

3 . 18750 

5 

3.02813 

2.94844 

2.86875 

6 

4.59000 

4.46250 

4.33500 

6 

4.25000 

4.08000 

3.82500 

6 

3.63375 

3.53813 

3.44250 

7 

5 . 35500 

5.20625 

5 .05750 

7 

4.95833 

4.76000 

4.46250 

7 

4.23938 

4.12781 

4.01625 

8 

6.12000 

5.95000 

5.78000 

8 

5.66667 

5.44000 

5 . 10000 

8 

4.84500 

4.71750 

4.59000 

9 

6.8S500 

6.69375 

6 . 50250 

9 

6.37500 

6.12000 

5.73750 

9 

5.45063 

5.30719 

5.16375 

10 

7.65000 

7.43750 

7.22500 

10 

7.08333 

6.80000 

6.37500 

10 

6.05625 

5.89688 

5.73750 

12 

9 . 18000 

8.92500 

8.67000 

12 

8.50000 

8 . 16000 

7 . 65000 

1  2 

7.26750 

7.07625 

6.88500 

15 

11.47500 

11.15625 

10.83750 

15 

10.62500 

10.20000 

9.56250 

15 

9.08438 

8.84531 

8.60625 

25 

19 . 12500 

18.59375 

18.06250 

25 

17.70833 

17.00000 

15.93750 

25 

15.14063 

14.74219 

14.34375 

75 

57.37500 

55.78125 

54 . 18750 

75 

53 . 12500 

51 .00000 

47.81250 

75 

45.42188 

44.22656 

43.03125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  H% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.54506 

.61200 

.56667 

1 

.53833 

.51000 

.49725 

1 

.48450 

.45900 

.43605 

2 

1.09013 

1.22400 

1 . 13333 

2 

1.07667 

1.02000 

.99450 

2 

.96900 

.91800 

.87210 

3 

1.63519 

1.83600 

1.70000 

3 

1.61500 

1.53000 

1.49175 

3 

1.45350 

1.37700 

1.30815 

4 

2.18025 

2.44800 

2.26667 

4 

2 . 15333 

2.04000 

1.98900 

4 

1.93800 

1.83600 

1.74420 

5 

2.72531 

3.06000 

2.83333 

5 

2.69167 

2.55000 

2.48625 

5 

2.42250 

2.29500 

2 . 18025 

6 

3.27038 

3.67200 

3.40000 

6 

3.23000 

3.06000 

2.98350 

6 

2.90700 

2.75400 

2.61630 

7 

3.81544 

4.28400 

3.96667 

7 

3.76833 

3.57000 

3.48075 

7 

3.39150 

3.21300 

3.05235 

8 

4.36050 

4.89600 

4.53333 

8 

4.30667 

4.08000 

3.97800 

8 

3.87600 

3.67200 

3.48840 

9 

4.90556 

5.50800 

5 . 10000 

9 

4.84500 

4.59000 

4.47525 

9 

4.36050 

4.13100 

3.92445 

10 

5.45063 

6 . 12000 

5.66667 

10 

5.38333 

5 . 10000 

4.97250 

10 

4.84500 

4.59000 

4.36050 

12 

6.54075 

7.34400 

6.80000 

12 

6.46000 

6 . 12000 

5.96700 

12 

5.81400 

5.50800 

5.23260 

15 

8.17594 

9.18000 

8.50000 

15 

8.07500 

7.65000 

7.45875 

15 

7.26750 

6.88500 

6.54075 

25 

13.62656 

15.30000 

14.16667 

25 

13.45833 

12.75000 

12.43125 

25 

12.11250 

11.47500 

10.90125 

75 

40.87969 

45.90000 

42.50000 

75 

40.37500 

38.25000 

37.29375 

75 

36.33750 

34.42500 

32.70375 

21 


PRICE  .90 


No. 

«o% 

12  X% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

.81000 

.78750 

.76500 

1 

.75000 

.72000 

.67500 

1 

.64125 

.62438 

.60750 

2 

1.62000 

1.57500 

1.53000 

2 

1.50000 

1.44000 

1.35000 

2 

1.28250 

1.24875 

1.21500 

3 

2.43000 

2.36250 

2.29500 

3 

2.25000 

2.16000 

2.02500 

3 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

4 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

4 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

4 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

5 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

5 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

5 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

6 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

6 

4.50000 

4.32000 

4.05000 

6 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

7 

5.67000 

5.51250 

5.35500 

7 

5.25000 

5.04000 

4.72500 

7 

4.48875 

4.37063 

4.25250 

8 

6.48000 

6.30000 

6.12000 

8 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

8 

5 . 13000 

4.99500 

4.86000 

9 

7.29000 

7.08750 

6.88500 

9 

6.75000 

6.48000 

6.07500 

9 

5.77125 

5.61938 

5.46750 

10 

8 . 10000 

7.87500 

7.65000 

1  0 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

10 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

12 

9.72000 

9.45000 

9.18000 

1  2 

9.00000 

8.64000 

8 . 10000 

12 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

15 

12 . 15000 

11.81250 

11.47500 

15 

11.25000 

10.80000 

10.12500 

15 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

25 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

25 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

25 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

75 

60.75000 

59.06250 

57.37500 

75 

56.25000 

54.00000 

50.62500 

75 

48.09375 

46.82813 

45.56250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

If) 

CO 

CO 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.57713 

.64800 

.60000 

1 

.57000 

.54000 

.52650 

1 

.51300 

.48600 

.46170 

2 

1.15425 

1.29600 

1.20000 

2 

1 . 14000 

1.08000 

1.05300 

2 

1.02600 

.97200 

.92340 

3 

1.73138 

1.94400 

1.80000 

3 

1.71000 

1.62000 

1.57950 

3 

1.53900 

1.45800 

1.38510 

4 

2.30850 

2.59200 

2.40000 

4 

2.28000 

2 . 16000 

2 . 10600 

4 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

5 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

5 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

5 

2.56500 

2.43000 

2.30850 

6 

3.46275 

3.88800 

3.60000 

6 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

6 

3.07800 

2.91600 

2.77020 

7 

4.03988 

4.53600 

4.20000 

7 

3.99000 

3.78000 

3.68550 

7 

3.59100 

3.40200 

3.23190 

8 

4.61700 

5.18400 

4.80000 

8 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

8 

4.10400 

3.88800 

3.69360 

9 

5.19413 

5.83200 

5.40000 

9 

5.13000 

4.86000 

4.73850 

9 

4.61700 

4.37400 

4 . 15530 

10 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

10 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

10 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

12 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

12 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

12 

6.15600 

5.83200 

5.54040 

15 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

15 

8.55000 

8.10000 

7.89750 

15 

7.69500 

7.29000 

6.92550 

25 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

25 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

25 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

75 

43.28438 

48.60000 

45.00000 

75 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

75 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

22 


PRICE  .95 


No. 

•0% 

1 

12  H% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

. 85500 

• 

.83125 

.80750 

1 

.79167 

.76000 

.71250 

1 

.67688 

.65906 

.64125 

2 

1.71000 

1 . §6250 

1.61500 

2 

1.58333 

1.52000 

1.42500 

2 

1.35375 

1.31813 

1.28250 

3 

2 . 56500 

2.49375 

2.42250 

3 

2.37500 

2.28000 

2 . 13750 

3 

2.03063 

1.97719 

1.92375 

4 

3.42000 

3.32500 

3.23000 

4 

3.16667 

3.04000 

2.85000 

4 

2.70750 

2.63625 

2 . 56500 

5 

4.27500 

4.15625 

4.03750 

5 

3.95833 

3.80000 

3.56250 

5 

3.38438 

3.29531 

3.20625 

6 

5.13000 

4.98750 

4.84500 

6 

4.75000 

4.56000 

4.27500 

6 

4.06125 

3.95438 

3.84750 

7 

5 . 98500 

5.81875 

5 . 65250 

7 

5.5-1167 

5.32000 

4.98750 

7 

4.73813 

4.61344 

4.48875 

8 

6.84000 

6.65000 

6.46000 

8 

6.33333 

6.0S000 

5.70000 

8 

5.41500 

5.27250 

5.13000 

9 

7.69500 

7.48125 

7 .26750 

9 

7.12500 

6.84000 

6.41250 

9 

6.09188 

5.93156 

5.77125 

10 

8 . 55000 

8.31250 

8.07500 

10 

7.91667 

7.60000 

7 . 12500 

10 

6.76875 

6.59063 

6.41250 

i  2 

10.26000 

9.97500 

9.69000 

12 

9.50000 

9.12000 

8.55000 

12 

8 . 12250 

7.90875 

7.69500 

15 

12.82500 

12.46875 

12.11250 

15 

11.87500 

11.40000 

10.68750 

15 

10.15313 

9.88594 

9.61875 

25 

21.37500 

20.78125 

20 . 18750 

25 

19.79167 

19.00000 

17.81250 

25 

16.92188 

16.47656 

16.03125 

75 

64.12500 

62.34375 

60 . 56250 

75 

59 .37500 

57.00000 

53.43750 

75 

50.76563 

49.42969 

48.09375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

! 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.60919 

.68400 

.63333 

1 

.60167 

.57000 

.55575 

1 

.54150 

.51300 

.48735 

2 

1.21838 

1.36800 

1  . 26667| 

2 

1.20333 

1.14000 

1.11150 

2 

1.08300 

1.02600 

.97470 

3 

1.82756 

2.05200 

1.90000 

3 

1.80500 

1.71000 

1.66725 

3 

1.62450 

1.53900 

1.46205 

4 

2.43675 

2.73600 

2.53333 

4 

2.40667 

2.28000 

2.22300 

4 

2 . 16600 

2.05200 

1.94940 

5 

3.04594 

3.42000 

3.16667 

5 

3.00833 

2.85000 

2.77875 

5 

2.70750 

2 . 56500 

2.43675 

6 

3.65513 

4 . 10400 

3.80000 

6 

3.61000 

3.42000 

3.33450 

6 

3.24900 

3.07800 

2.92410 

7 

4.26431 

4.78800 

4.43333 

7 

4.21167 

3.99000 

3.89025 

7 

3.79050 

3.59100 

3.41145 

8 

4,87350 

5.47200 

5.06667 

8 

4.81333 

4.56000 

4.44600 

8 

4.33200 

4 . 10400 

3.89880 

9 

5.48269 

6 . 15600 

5.70000 

9 

5.41500 

5 . 13000 

5.00175 

9 

4.87350 

4.61700 

4.38615 

10 

6.09188 

6.84000 

6.33333 

10 

6.01667 

5.70000 

5.55750 

10 

5.41500 

5 . 13000 

4.87350 

1  2 

7.31025 

8.20800 

7.60000 

12 

7.22000 

6.84000 

6.66900 

12 

6.49800 

6.15600 

5.84820 

15 

9.13781 

10.26000 

9.50000 

15 

9.02500 

8 . 55000 

8.33625 

15 

8 . 12250 

7.69500 

7.31025 

25 

15.22969 

17.10000 

15.83333 

25 

15.04167 

14.25000 

13.89375 

25 

13.53750 

12.82500 

12 . 18375 

75 

45.68906 

51  30000 

47.50000 

75 

45 . 12500 

42.75000 

41.68125 

75 

40.61250 

38.47500 

36.55125 

23 


PRICE  $1.00 


No. 

10% 

12  y2% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25  10% 

1 

.90000 

.87500 

.85000 

1 

.83333 

.80000 

.75000 

1 

.71250 

.69375 

.67500 

2 

1.80000 

1.75000 

1.70000 

2 

1.66667 

1.60000 

1.50000 

2 

1.42500 

1.38750 

1.35000 

3 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

3 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

3 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

4 

3.60000 

3.50000 

3.40000 

4 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

4 

2.85000 

2.77500 

2.70000 

5 

4  .50000 

4.37500 

4.25000 

5 

4.16667 

4.00000 

3.75000 

5 

3.56250 

3.46875 

3.37500 

6 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

6 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

6 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

7 

6.30000 

6.12500 

5.95000 

7 

5.83333 

5.60000 

5.25000 

7 

4.98750 

4.85625 

4.72500 

8 

7.20000 

7.00000 

6.80000 

8 

6.66667 

6.40000 

6.00000 

8 

5.70000 

5 . 55000 

5.40000 

9 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

9 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

9 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

10 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

10 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

10 

7 . 12500 

6.93750 

6.75000 

12 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

12 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

12 

8.55000 

8.32500 

8 . 10000 

15 

13.50000 

13 . 12500 

12.75000 

15 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

15 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

25 

• 

22.50000 

21.87500 

21.25000 

25 

20.83333 

20.00000 

18.75000 

25 

17.81250 

17.34375 

16.87500 

75 

67.50000 

65.62500 

63.75000 

75 

62.50000 

60.00000 

56.25000 

75 

53.43750 

52.03125 

50.62500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.64125 

.72000 

.66667 

1 

.63333 

.60000 

.58500 

1 

.57000 

.54000 

.51300 

2 

1.28250 

1.44000 

1.33333 

2 

1.26667 

1.20000 

1.17000 

2 

1 . 14000 

1.08000 

1.02600 

3 

1 .92375 

2.16000 

2.00000 

3 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

3 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

4 

2.56500 

2.88000 

2.66667 

4 

2.53333 

2.40000 

2.34000 

4 

2.28000 

2.16000 

2.05200 

5 

3.20625 

3.60000 

3.33333 

5 

3.16667 

3.00000 

2.92500 

5 

2.85000 

2.70000 

2 . 56500 

6 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

6 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

6 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

7 

4.48875 

5.04000 

4.66667 

7 

4.43333 

4.20000 

4.09500 

7 

3.99000 

3.7S000 

3.59100 

8 

5.13000 

5.76000 

5.33333 

8 

5.06667 

4.80000 

4.6S000 

8 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

9 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

9 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

© 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

10 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

10 

6.33333 

6.00000 

5.85000 

10 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

12 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

12 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

12 

6.84000 

6.48000 

6.15600 

15 

9.61S75 

10.80000 

10.00000 

15 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

15 

8.55000 

8 . 10000 

7.69500 

25 

16.03125 

18.00000 

16.66667 

25 

15.83333 

15.00000 

14.62500 

25 

14.25000 

13.50000 

12.82500 

75 

48.09375 

54.00000 

50.00000 

75 

47.50000 

45.00000 

43.87500 

75 

42.75000 

40.50000 

38.47500 

24 


PRICE  $1.10 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

1  25-10% 

1 

.99000 

.96250 

.93500 

1 

.91667 

.88000 

.82500 

1 

.78375 

.76313 

.74250 

2 

1.98000 

1.92500 

1.87000 

2 

1.83333 

1.76000 

1.65000 

2 

1.56750 

1.52625 

1.48500 

3 

2.97000 

2.88750 

2.80500 

3 

2.75000 

2.64000 

2.47500 

3 

2.35125 

2.28938 

2.22750 

4 

3.96000 

3.85000 

3.74000 

4 

3 . 66667 

3.52000 

3.30000 

4 

3.13500 

3.05250 

2.97000 

5 

4.95000 

4.81250 

4.67500 

5 

4.58333 

4.40000 

4.12500 

5 

3.91875 

3.81563 

3.71250 

6 

5.94000 

5.77500 

5.61000 

6 

5.50000 

5.28000 

4.95000 

6 

4.70250 

4.57875 

4.45500 

7 

6.93000 

6.73750 

6.54500 

7 

6.41667 

6.16000 

5.77500 

7 

5.48625 

5.34188 

5.19750 

8 

7.92000 

7.70000 

7.48000 

8 

7.33333 

7.04000 

6.60000 

8 

6.27000 

6 . 10500 

5.94000 

9 

8.91000 

8.66250 

8.41500 

9 

8.25000 

7.92000 

7.42500 

a 

7.05375 

6.86813 

6.68250 

10 

9.90000 

9.62500 

9.35000 

10 

9 . 16667 

8.80000 

8.25000 

10 

7.83750 

7.63125 

7.42500 

12 

11.88000 

11.55000 

11.22000 

12 

11.00000 

10.56000 

9.90000 

1  2 

9.40500 

9.15750 

8.91000 

15 

14.85000 

14.43750 

14.02500 

15 

13.75000 

13.20000 

12.37500 

15 

11.75625 

11.44688 

11.13750 

25 

24.75000 

24.06250 

23.37500 

25 

22.91667 

22.00000 

20.62500 

25 

19.59375 

19.07813 

18.56250 

75 

74.25000 

72.18750 

70 . 12500 

75 

68.75000 

66.00000 

61.87500 

75 

58.78125 

57.23438 

55.68750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 1 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.70538 

.79200 

.73333 

1 

.69667 

.66000 

.64350 

, 

.62700 

.59400 

.56430 

2 

1.41075 

1.58400 

1.46667 

2 

1.39333 

1.32000 

1.28700 

2 

1.25400 

1 . 18800 

1 . 12860 

3 

2.11613 

2.37600 

2.20000 

3 

2.09000 

1.98000 

1.93050 

3 

1.88100 

1.78200 

1.69290 

4 

2.82150 

3 . 16800 

2.93333 

4 

2.78667 

2.64000 

2.57400 

4 

2.50800 

2.37600 

2.25720 

5 

3.52688 

3.96000 

3.66667 

5 

3.48333 

3.30000 

3.21750 

5 

3.13500 

2.97000 

2.82150 

6 

4.23225 

4.75200 

4.40000 

6 

4 . 18000 

3.96000 

3.86100 

6 

3.76200 

3.56400 

3.385S0 

7 

4.93763 

5.54400 

5.13333 

7 

4.87667 

4.62000 

4.50450 

7 

4.38900 

4.15800 

3.95010 

8 

5.64300 

6.33600 

5.86667 

8 

5.57333 

5.28000 

5.14800 

8 

5.01600 

4.75200 

4.51440 

9 

6.34838 

7.12800 

6.60000 

9 

6.27000 

5.94000 

5.79150 

9 

5.64300 

5.34600 

5.07870 

1  0 

7.05375 

7.92000 

7.33333 

10 

6.96667 

6.60000 

6.43500 

10 

6.27000 

5.94000 

5.64300 

12 

8.46450 

9.50400 

8.80000 

12 

8.36000 

7.92000 

7.72200 

12 

7.52400 

7.12800 

6.77160 

15 

10.58063 

11.88000 

11.00000 

15 

10.45000 

9.90000 

9.65250 

15 

9.40500 

8.91000 

8.46450 

25 

17.63438 

19.80000 

18.33333 

25 

17.41667 

16.50000 

16.08750* 

25 

15.67500 

14.85000 

14.10750 

75 

52.90313 

59.40000 

55.00000 

75 

52.25000 

49.50000 

48.26250 

75 

47.02500 

44.55000 

42.32250 

25 


PRICE  $1.20 


No. 

10% 

•2 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1.08000 

1.05000 

1.02000 

1 

1.00000 

.96000 

.90000 

1 

.85500 

.83250 

.81000 

2 

2.16000 

2.10000 

2.04000 

2 

2.00000 

1.92000 

1.80000 

2 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

3 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

3 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

3 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

4 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

4 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

4 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

5 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

5 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

5 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

6 

6.48000 

6.30000 

6.12000 

6 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

6 

5.13000 

4.99500 

4.86000 

7 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

7 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

7 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

8 

8.64000 

8.40000 

8.16000 

8 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

8 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

9 

9.72000 

9.45000 

9.18000 

9 

9.00000 

8.64000 

8.10000 

9 

t. 69500 

7.49250 

7.29000 

10 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

10 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

10 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

12 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

12 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

1  2 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

15 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

15 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

15 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

25 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

25 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

25 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

75 

81.00000 

78.75000 

76.50000 

75 

75.00000 

72 .00000 

67.50000 

75 

64.12500 

62.43750 

60.75000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2i^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

. / 6950 

.86400 

.80000 

1 

.76000 

.72000 

.70200 

1 

.68400 

.64800 

.61560 

2 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

2.40000 

2 

1.52000 

1.44000 

1.40400 

2 

1.36800 

1.29600 

1.23120 

3 

2.30850 

2.59200 

3 

2.28000 

2.16000 

2 . 10600 

3 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

4 

3.07800 

3.45600 

3.20000 

4 

3.04000 

2.88000 

2.80800 

4 

2.73600 

2.59200 

2.46240 

5 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

5 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

5 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

6 

4.61700 

5.18400 

4.80000 

6 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

6 

4.10400 

3.88800 

3.69360 

7 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

7 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

7 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

8 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

8 

6.0S000 

5.76000 

5.61600 

8 

5.47200 

5.18400 

4.92480 

9 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

9 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

9 

6.15600 

5.83200 

5.54040 

10 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

10 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

10 

6.84000 

6.48000 

6.15600 

12 

9.23400 

10.36800 

9.60000 

12 

9.12000 

8.64000 

8.42400 

12 

8.20800 

7.77600 

7.38720 

15 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

15 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

15 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

25 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

25 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

25 

17 . 10000 

16.20000 

15.39000 

75 

57.71250 

64.80000 

60.00000 

75 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

75 

51.30000 

48.60000 

46.17000 

26 


PRICE  $1.25 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

- 1 

25-10% 

1 

1 . 12500 

1.09375 

1.06250 

1 

1.04167 

1.00000 

.93750 

1 

.89063 

.86719 

.84375 

2 

2.25000 

2 . 18750 

2 . 12500 

2 

2.08333 

2.00000 

1.87500 

2 

1.78125 

1.73438 

1.68750 

3 

3.37500 

3.28125 

3 . 18750 

3 

3 . 12500 

3.00000 

2.81250 

3 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

4 

4.50000 

4.37500 

4.25000 

4 

4.16667 

4.00000 

3.75000 

4 

3.56250 

3.46875 

3 .37500 

5 

5.62500 

5.46875 

5.31250 

5 

5.20833 

5.00000 

4.68750 

5 

4.45313 

4.33594 

4.21875 

6 

6.75000 

6 .56250 

6 . 37 500 

6 

6.250C0 

6.00000 

5.62500 

6 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

7 

7.87500 

7.65625 

7.43750 

7 

7.29167 

7.00000 

6 .56250 

7 

6.23438 

6.07031 

5.90625 

8 

9.00000 

8 .75000 

8.50000 

8 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

8 

7.12500 

6.93750 

6 . 7 5000 

9 

10 . 12500 

9.84375 

9.56250 

9 

9.37500 

9.00000 

8.43750 

9 

8.01563 

7.80469 

7.59375 

10 

11.25000 

10.93750 

10.62500 

10 

10.41667 

10.00000 

9.37500 

10 

8.90625 

8.67188 

8.43750 

12 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

12 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

12 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

15 

16  87500 

16.40625 

15.93750 

15 

15.62500 

15.00000 

14.06250 

15 

13.35938 

13.00781 

12.65625 

25 

28.12500 

27.34375 

26.56250 

25 

26.04167 

25.00000 

23.43750 

25 

22.26563 

21.67969 

21 .09375 

75 

84.37500 

82.03125 

79 .68750 

75 

78 . 12500 

75 .00000 

70.31250 

75 

66.79688 

65.03906 

63.28125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33X% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2i^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.80156 

.90000 

.83333 

1 

.79167 

.75000 

.73125 

1 

.71250 

.67500 

.64125 

2 

1.60313 

1.80000 

1.66667 

2 

1.58333 

1.50000 

1.46250 

2 

1.42500 

1.35000 

1 .28250 

3 

2.40469 

2.70000 

2.50000 

3 

2.37500 

2.25000 

2.19375 

3 

2 . 13750 

2.02500 

1.92375 

4 

3.20625 

3.60000 

3.33333 

4 

3 . 16667 

3.00000 

2.92500 

4 

2.85000 

2.70000 

2 . 56500 

5 

4.00781 

4.50000 

4 . 16667 

5 

3.95833 

3 .75000 

3 .65625 

5 

3.56250 

3 . 37500 

3.20625 

6 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

6 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

6 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

7 

5.61094 

6.30000 

5.83333 

7 

5.54167 

5.25000 

5.11875 

7 

4.98750 

4.72500 

4.48875 

8 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

8 

6.33333 

6.00000 

5 . 85000 

8 

5.70000 

5.40000 

5 . 13000 

9 

7.21406 

8 . 10000 

7.50000 

9 

7.12500 

6.75000 

6.58125 

9 

6.41250 

6.07500 

5 .77125 

10 

8.01563 

9.00000 

8.33333 

10 

7.91667 

7.50000 

7.31250 

10 

7.12500 

6.75000 

6.41250 

12 

9.61875 

10 .80000 

10.00000 

12 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

12 

8 . 55000 

8.10000 

7.69500 

15 

12.02344 

13.50000 

12.50000 

15 

11.87500 

11.25000 

10.96875 

15 

10.68750 

10.12500 

9.61875 

25 

20.03906 

22.50000 

20.83333 

25 

19.79167 

18.75000 

18.28125 

25 

17.81250 

16.87500 

16.03125 

75 

60.11719 

67.50000 

62.50000 

75 

59.37500 

56.25000 

54.84375 

75 

53.43750 

50 . 62500 

48.09375 

27 


PRICE  $1.30 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1 . 17000 

1 . 13750 

1 . 10500 

1 

1.08333 

1.04000 

.97500 

1 

.92625 

.90188 

.87750 

2 

2.34000 

2.27500 

2.21000 

2 

2 . 16667 

2.08000 

1.95000 

2 

1.85250 

1.80375 

1.75500 

3 

3.51000 

3.41250 

3.31500 

3 

3.25000 

3.12000 

2.92500 

3 

2.77875 

2.70563 

2.63250 

4 

4.68000 

4.55000 

4.42000 

4 

4.33333 

4.16000 

3.90000 

4 

3.70500 

3 . 60750 

3.51000 

5 

5.85000 

5.68750 

5.52500 

5 

5.41667 

5.20000 

4.87500 

5 

4.63125 

4.50938 

4.38750 

6 

7.02000 

6.82500 

6.63000 

6 

6.50000 

6.24000 

5.85000 

6 

5.55750 

5.41125 

5.26500 

7 

8 . 19000 

7.96250 

7.73500 

7 

7.58333 

7.28000 

6.82500 

7 

6.48375 

6.31313 

6.14250 

8 

9.36000 

9 . 10000 

8.84000 

8 

8.66667 

8.32000 

7.80000 

8 

7.41000 

7.21500 

7.02000 

9 

10.53000 

10.23750 

9.94500 

9 

9.75000 

9.36000 

8.77500 

9 

8.33625 

8.11688 

7.89750 

10 

11.70000 

11.37500 

11.05000 

10 

10.83333 

10.40000 

9.75000 

10 

9.26250 

9.01875 

8.77500 

12 

14.04000 

13.65000 

13.26000 

12 

13.00000 

12.48000 

11.70000 

12 

11.11500 

10.82250 

10.53000 

15 

17.55000 

17.06250 

16.57500 

15 

16.25000 

15.60000 

14.62500 

15 

13.89375 

13.52813 

13.16250 

25 

29.25000 

28.43750 

27.62500 

25 

27.08333 

26.00000 

24.37500 

25 

23 . 15625 

22.54688 

21.93750 

75 

87.75000 

85.31250 

82.87500 

75 

81.25000 

78.00000 

73.12500 

75 

69.46875 

67.64063 

65.81250 

No. 

25-10-5% 

28% 

334% 

No. 

334-5% 

40% 

40-2 4% 

No. 

40-5% 

40-10% 

49-10-5% 

1 

.83363 

.93600 

.86667 

1 

.82333 

.78000 

.76050 

1 

.74100 

.70200 

.66690 

2 

1.66725 

1.87200 

1.73333 

2 

1.64667 

1.56000 

1.52100 

2 

1.48200 

1.40400 

1.33380 

3 

2.50088 

2.80800 

2.60000 

3 

2.47000 

2.34000 

2.28150 

3 

2.22300 

2 . 10600 

2.00070 

4 

3.33450 

3.74400 

3.46667 

4 

3.29333 

3.12000 

3.04200 

4 

2.96400 

2.80800 

2.66760 

5 

4.16813 

4.68000 

4.33333 

5 

4.11667 

3.90000 

3.80250 

5 

3.70500 

3.51000 

3.33450 

6 

5.00175 

5.61600 

5.20000 

6 

4.94000 

4.68000 

4.56300 

6 

4.44600 

4.21200 

4.00140 

7 

5.83538 

6.55200 

6.06667 

7 

5.76333 

5.46000 

5.32350 

7 

l 

5 . 18700 

4.91400 

4.66830 

8 

6.66900 

7.4S800 

6.93333 

8 

6.58667 

6.24000 

6.0840C 

8 

5.92800 

5.61600 

5 . 33520 

9 

7.50263 

8.42400 

7.80000 

9 

7.41000 

7.02000 

6.84450 

S 

6.66900 

6.31800 

6.00210 

10 

8.33625 

9.36000 

8.66667 

10 

8.23333 

7.80000 

7.60500 

10 

7.41000 

7.02000 

6.66900 

12 

10.00350 

11.23200 

10.40000 

12 

9.88000 

9.36000 

9 . 12600 

12 

8.89200 

8.42400 

8.00280 

15 

12.50438 

14.04000 

13.00000 

15 

12.35000 

11.70000 

11.40750 

15 

11.11500 

10.53000 

10.00350 

25 

20.84063 

23.40000 

21 .66667 

25 

20.58333 

19.50000 

19.01250 

25 

18.52500 

17.55000 

16.67250 

75 

62.52188 

70.20000 

65.00000 

75 

61 .75000 

58.50000 

57.03750 

75 

55.57500 

52.65000 

50.01750 

28 


PRICE  $1.35 


No. 

10% 

•23^% 

15% 

No. 

IS%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7i^% 

25-10% 

1 

1.21500 

1.18125 

1.14750 

1 

1.12500 

1.08000 

1.01250 

1 

96188 

.93656 

.91125 

2 

2.43000 

2.36250 

2.29500 

2 

2.25000 

2 . 16000 

2.02500 

2 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

3 

3.64500 

3.54375 

3.44250 

3 

3.37500 

3.24000 

3.03750 

3 

2.88563 

2.80969 

2.73375 

4 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

4 

4.50000 

4.32000 

4.05000 

4 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

5 

6.07500 

5.90625 

5.73750 

5 

5.62500 

5.40000 

5.06250 

5 

4.80938 

4.68281 

4.55625 

6 

7.29000 

7.08750 

6.88500 

6 

6.75000 

6.48000 

6.07500 

6 

5.77125 

5.61938 

5.46750 

7 

8.50500 

8.26875 

8.03250 

7 

7.87500 

7.56000 

7.08750 

7 

6.73313 

6.55594 

6.37875 

8 

9.72000 

9.45000 

9 . 18000 

8 

9.00000 

8.64000 

8 . 10000 

8 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

9 

10.93500 

10.63125 

10.32750 

9 

10.12500 

9.72000 

9.11250 

9 

8.65688 

8.42906 

8.20125 

10 

12.15000 

11  81250 

11.47500 

10 

11.25000 

10.80000 

10 . 12500 

10 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

12 

14.58000 

14.17500 

13.77000 

12 

13.50000 

12.96000 

12 . 15000 

12 

11.54250 

11.23875 

10.93500 

15 

18.22500 

17.71875 

17.21250 

15 

16.87500 

16.20000 

15 . 18750 

1  5 

14.42813 

14.04844 

13.66875 

25 

30.37500 

29.53125 

28.68750 

25 

28 . 12500 

27.00000 

25.31250 

25 

24.04688 

23.41406 

22.78125 

75 

91 . 12500 

88.59375 

86.06250 

75 

84.37500 

81.00000 

75.93750 

75 

72 . 14063 

70.24219 

68.34375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  y2% 

No. 

40-5% 

40-10%  i  40-10-5% 

1 

.86569 

.97200 

.90000 

1 

.85500 

.81000 

.78975 

1 

.76950, 

.72900  .69255 

2 

1.73138 

1.94400 

1.80000 

2 

1.71000 

1.62000 

1.57950 

2 

1.53900 

1 .45800  1.3S510 

3 

2.59706 

2.91600 

2.70000 

3 

2.56500 

2.43000 

2.36925 

3 

2.30850 

2.18700  2.07765 

4 

3.46275 

3.88800 

3.60000 

4 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

4 

3.07800 

2.91600  2.77020 

5 

4 . 32844 

4.86000 

4.50000 

5 

4.27500 

4.05000 

3.94875 

5 

3.84750 

3.64500  3.46275 

6 

5.19413 

5.83200 

5.40000 

6 

5.13000 

4.86000 

4.73850 

6 

4.61700 

4.37400  4.15530 

7 

6.05981 

6.80400 

6.30000 

7 

5.98500 

5.67000 

5.52825 

7 

5.38650 

5.10300  4.84785 

3 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

8 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

8 

6.15600 

5.83200  5.54040 

9 

7.79119 

8.74800 

8 . 10000 

9 

7.69500 

7.29000 

7.10775 

9 

6.92550 

6.56100  6.23295 

10 

8.656S8 

9.72000 

9.00000 

10 

8.55000 

8 . 10000 

7.89750 

10 

7.69500 

7.29000  6.92550 

12 

10.38825 

11.66400 

10.80000 

12 

10.26000 

9.72000 

9.47700 

12 

9.23400 

8.74800  8.31060 

15 

12.98531 

14.58000 

13.50000 

15 

12.82500 

12 . 15000 

11.84625 

15 

11.54250 

10.93500  10.38825 

25 

21 .64219 

24.30000 

22.50000 

25 

21.37500 

20.25000 

19.74375 

25 

19.23750 

18.22500  17.31375 

75 

64.92656' 

72.90000 

67.50000 

75 

64.12500 

60.75000 

59.23125 

75 

57.71250 

54.67500  51.94125 

29 


PRICE  $1.40 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1.26000 

1.22500 

1 . 19000 

1 

1 . 16667 

1 . 12000 

1.05000 

1 

.99750 

.97125 

.94500 

2 

2.52000 

2.45000 

2.38000 

2 

2.33333 

2.24000 

2.10000 

2 

1.99500 

1.94250 

1.89000 

3 

3.78000 

3.67500 

3.57000 

3 

3.50000 

3.36000 

3.15000 

3 

2.99250 

2.91375 

2.83500 

4 

5.04000 

4.90000 

4.76000 

4 

4.66667 

4.48000 

4.20000 

4 

3.99000 

3.88500 

3.78000 

5 

6.30000 

6 . 12500 

5.95000 

5 

5.83333 

5.60000 

5.25000 

5 

4.98750 

4.85625 

4.72500 

6 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

6 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

6 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

7 

8.82000 

8.57500 

8.33000 

7 

8.16667 

7.84000 

7.35000 

7 

6.98250 

6.79875 

6.61500 

8 

10.08000 

9.80000 

9.52000 

8 

9.33333 

8.96000 

8.4^000 

8 

7.98000 

7.77000 

7.56000 

9 

11.34000 

11.02500 

10.71000 

9 

10.50000 

10.08000 

9.45000 

9 

8.97750 

8.74125 

8.50500 

10 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

10 

11.66667 

11.20000 

10.50000 

10 

9.97500 

9.71250 

9.45000 

12 

15.12000 

14.70000 

14.28000 

12 

14.00000 

13.44000 

12.60000 

12 

11.97000 

11.65500 

11.34000 

15 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

15 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

15 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

25 

31.50000 

30.62500 

29.75000 

25 

29 . 16667 

28.00000 

26.25000 

25 

24.93750 

24.28125 

23.62500 

75 

94.50000 

91.87500 

89.25000 

75 

87.50000 

84.00000 

78.75000 

75 

74.81250 

72.84375 

70.87500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

1 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.89775 

1.00800 

.93333 

1 

.88667 

.84000 

.81900 

1 

.79800 

.75600 

.71820 

2 

1.79550 

2.01600 

1.86667 

2 

1.77333 

1.68000 

1.63800 

2 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

3 

2.69325 

3.02400 

2.8000C 

3 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

3 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

4 

3.59100 

4.03200 

3.73333 

4 

3.54667 

3.36000 

3.27600 

4 

3 . 19200 

3.02400 

2.87280 

5 

4.48875 

5.04000 

4 . 66667 

5 

4.43333 

4.20000 

4.09500 

5 

3.99000 

3.78000 

3.59100 

6 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

6 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

6 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

7 

6.28425 

7 . 05600 

6.53333 

7 

6.20667 

5.88000 

5.73300 

7 

5.58600 

5.29200 

5.02740 

8 

7 . 18200 

8.06400 

7.46667 

8 

7.09333 

6.72000 

6.55200 

8 

6.38400 

6.04800 

5.74560 

9 

8.07975 

9.07200 

8.40000 

9 

7.98000 

7 . 56000 

7.37100 

9 

7.18200 

6.80400 

6.46380 

10 

8.97750 

10.08000 

9.33333 

10 

8.86667 

8.40000 

8.19000 

10 

7.98000 

7.56000 

7 . 18200 

12 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

12 

10.64000 

10.0S000 

9.82800 

12 

9.57600 

9.07200 

8.61840 

15 

13.46625 

15.12000 

14.00000 

15 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

15 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

25 

22.44375 

25.20000 

23.33333 

25 

22 . 16667 

21.00000 

20.47500 

25 

19.95000 

18.90000 

17.95500 

75 

67.33125 

75.60000 

70.00000 

75 

66.50000 

63.00000 

61.42500 

75 

59.85000 

56.70000 

53.86500 

30 


PRICE  $1.50 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1.35000 

1.31250 

1.27500 

1 

1.25000 

1.20000 

1 . 12500 

1 

1.06875 

1.04063 

1.01250 

2 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

2 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

2 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

3 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

3 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

3 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

4 

5.40000 

5.25000 

5 . 10000 

4 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

4 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

5 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

5 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

5 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

6 

8 . 10000 

7.87500 

7.65000 

6 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

6 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

7 

9.45000 

9.18750 

8.92500 

7 

8.75000 

8.40000 

7.87500 

7 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

8 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

8 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

8 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

9 

12.15000 

11.81250 

11.47500 

9 

11.25000 

10.80000 

10 . 12500 

9 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

10 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

10 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

10 

10.68750 

10.40625 

10 . 12500 

12 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

12 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

12 

12.82500 

12.48750 

12 . 15000 

15 

20.25000 

19.68750 

19 . 12500 

15 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

15 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

25 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

25 

31.25000 

30.00000 

28 . 12500 

25 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

75 

101.25000 

98.43750 

95.62500 

75 

93.75000 

90.00000 

84.37500 

75 

80 . 15625 

78.04688 

75.93750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

.96188 

1.08000 

1.00000 

1 

.95000 

.90000 

.87750 

1 

.85500 

.81000 

.76950 

2 

1.92375 

2 . 16000 

2.00000 

2 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

2 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

3 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

3 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

3 

2.56500 

2.43000 

2.30850 

4 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

4 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

4 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

5 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

5 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

5 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

6 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

6 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

6 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

7 

6.73313 

7.56000 

7.00000 

7 

6.65000 

6.30000 

6 . 14250 

7 

5.98500 

5.67000 

5.3S650 

8 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

8 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

8 

6.84000 

6.4S000 

6 . 15600 

9 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

9 

8.55000 

8.10000 

7.89750 

9 

7.69500 

7.29000 

6.92550 

10 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

10 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

10 

8.55000 

8 . 10000 

7.69500 

12 

11.54250 

12,96000 

12.00000 

12 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

12 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

15 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

15 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

15 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

25 

24.04688 

27.00000 

25.00000 

25 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

25 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

75 

72.14063 

81 .00000 

75.00000 

75 

71.25000 

67.50000 

65.81250 

75 

64 . 12500 

60.75000 

57.71250 

31 


PRICE  $1.60 


No. 

10% 

12  K% 

15% 

No. 

ie%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1.44000 

1.40000 

1.36000 

1 

1.33333 

1.28000 

1.20000 

1 

1.14000 

1.11000 

1.08000 

2 

2.88000 

2.80000 

2.72000 

2 

2.66667 

2.56000 

2.40000 

2 

2.28000 

2.22000 

2.16000 

3 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

3 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

3 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

4 

5.76000 

5.60000 

5.44000 

4 

5.33333 

5 . 12000 

4.80000 

4 

4.56000 

4.44000 

4.32000 

5 

7.20000 

7.00000 

6.80000 

5 

6.66667 

6.40000 

6.00000 

5 

5.70000 

5.55000 

5.40000 

6 

8.64000 

8.40000 

8.16000 

6 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

6 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

7 

10.08000 

9.80000 

9.52000 

7 

9.33333 

8.96000 

8.40000 

7 

7.98000 

7.77000 

7.56000 

8 

11.52000 

11.20000 

10.88000 

8 

10.66667 

10.24000 

a.  60000 

8 

9 . 12000 

8.88000 

8.64000 

9 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

9 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

9 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

10 

14.40000 

14.00000 

13.60000 

10 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

10 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

12 

17.28000 

16.80000 

16.32000 

12 

16.00000 

15.36000 

14.40000 

12 

13.68000 

13.32000 

12.96000 

15 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

15 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

15 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

25 

36.00000 

35.00000 

34.00000 

25 

33.33333 

32.00000 

30.00000 

25 

28.50000 

27.75000 

27.00000 

75 

108.00000 

105.00000 

102.00000 

75 

100.00000 

96.00000 

90.00000 

75 

85.50000 

83.25000 

81 .00000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.02600 

1 . 15200 

1.06667 

1 

1.01333 

.96000 

.93600 

1 

.91200 

.86400 

.82080 

2 

2.05200 

2.30400 

2.13333 

2 

2.02667 

1.92000 

1.87200 

2 

1 .82400 

1.72800 

1.64160 

3 

3.07800 

3.45600 

3.20000 

3 

3.04000 

2.SS000 

2.80800 

3 

2.73600 

2.59200 

2.46240 

4 

4 . 10400 

4.60800 

4.26667 

4 

4.05333 

3.S4000 

3.74400 

4 

3.64800 

3.45600 

3.28320 

5 

5.13000 

5.76000 

5.33333 

5 

5.06667 

4.80000 

4.6S000 

5 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

6 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

6 

6.0S000 

5.76000 

5.61600 

6 

5.47200 

5 . 18400 

4.92480 

7 

7 . 18200 

8.06400 

7.46667 

7 

7.09333 

6.72000 

6.55200 

7 

6.38400 

6.04800 

5.74560 

8 

8.20800 

9.21600 

8.53333 

8 

8.10667 

7.68000 

7.48800 

8 

7.29600 

6.91200 

6.56640 

9 

9.23400 

10.36800 

9.60000 

9 

9 . 12000 

8.64000 

8.42400 

9 

8.20800 

7.77600 

7.38720 

10 

10.26000 

11.52000 

10.66667 

10 

10.13333 

9.60000 

9.36000 

10 

9 . 12000 

8.64000 

8.20800 

12 

12.31200 

13.82400 

12.80000 

12 

12.16000 

11.52000 

11.23200 

12 

10.94400 

10.36800 

9.84960 

15 

15.39000 

17.2S000 

16.00000 

15 

15.2000p 

14.40000 

14.04000 

15 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

25 

25.65000 

28.80000 

26.66667 

25 

25.33333 

24.00000 

23.40000 

25 

22.80000 

21.60000 

20.52000 

10 

76.95000 

86.40000 

80.00000 

75 

76.00000 

72.00000 

70.20000 

75 

o 

o 

o 

o 

tP 

GO 

<£> 

64.80000 

61.56000 

32 


PRICE  $1.75 


No. 

10% 

i2  %% 

15% 

No.  16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

1 

1.57500 

1.53125 

1.48750 

1  1.45833 

1.40000 

1.31250 

1 

1.24688 

1.21406 

1.18125 

2 

3.15000 

3.06250 

2.97500 

2  2.91667 

2.80000 

2.62500 

2 

2.49375 

2.42813 

2.36250 

3 

4.72500 

4.59375 

4.46250 

3  4.37500 

4.20000 

3.93750 

3 

3.74063 

3.64219 

3.54375 

4 

6.30000 

6.12500 

5 . 95000 

4  5.83333 

5.60000 

5.25000 

4 

4.98750 

4.85625 

4.72500 

5 

7.87500 

7.65625 

7.43750 

5  7.29167 

7.00000 

6.56250 

5 

6.23438 

6.07031 

5.90625 

6 

9.45000 

9 . 18750 

8.92500 

6  8.75000 

8.40000 

7.87500 

6 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

7 

11.02500 

10.71875 

10.41250 

7  10.20833 

9.80000 

9.18750 

7 

8.72813 

8.49844 

8.26875 

8 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

8  11.66667 

11.20000 

10.50000 

8 

9.97500 

9.71250 

9.45000 

9 

14.17500 

13.78125 

13.38750 

9  13.12500 

12.60000 

11.81250 

9 

11.22188 

10.92656 

10.63125 

10 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

1  0  14.58333 

14.00000 

13.12500 

10 

12.46875 

12.14063 

11.81250 

1  2 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

12  17.50000 

16.80000 

15.75000 

12 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

15 

23.62500 

22.96875 

22.31250 

15  21.87500 

21.00000 

19.68750 

15 

18.70313 

18.21094 

17.71875 

25 

39.37500 

38.28125 

37 . 18750 

2  5  36.45833 

35.00000 

32.81250 

25 

31.17188 

30.35156 

29.53125 

75 

118.12500 

114.84375 

111.56250 

75  109.37500 

105.00000 

98.43750 

75 

93.51563 

91.05469 

88.59375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1 . 12219 

1.26000 

1.16667 

1 

1.10833 

1.05000 

1.02375 

1 

.99750 

.94500 

.89775 

2 

2.24438 

2.52000 

2.33333 

2 

2.21667 

2 . 10000 

2.04750 

2 

1.99500 

1.89000 

1.79550 

3 

3.36656 

3.78000 

3.50000 

3 

3.32500 

3.15000 

3.07125 

3 

2.99250 

2.83500 

2.69325 

4 

4.48875 

5.04000 

4.66667 

4 

4.43333 

4.20000 

4.09500' 

4 

3.99000 

3.78000 

3.59100 

5 

5.61094 

6.30000 

5.83333 

5 

5.54167 

5.25000 

5.11875 

5 

4.98750 

4.72500 

4.48875 

6 

6.73313 

7 . 56000 

7.00000 

6 

6.65000 

6.30000 

6.14250 

6 

5.98500 

5.67000 

5.38650 

7 

7.85531 

8.82000 

8 . 16667 

7 

7 .75833 

7.35000 

7 . 16625 

7 

6.98250 

6.61500 

6.28425 

8 

8.97750 

10.08000 

9.33333 

8 

8.86667 

8.40000 

8 . 19000 

8 

7.9S000 

7.56000 

7.18200 

9 

10.09969 

11.34000 

10.50000 

9 

9 .97500 

9.45000 

9.21375 

9 

8.97750 

8.50500 

8.07975 

10 

11.22188 

12.60000 

1 1 . 66667 j 

10 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

10 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

1  2 

13.46625 

15,12000 

14.00000 

12 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

12 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

15 

16.83281 

18.90000 

17 .50000 

15 

16.62500 

15.75000 

15.35625 

15 

14.96250 

14.17500 

13.46625 

25 

28.05469 

31 .50000 

29.16667 

25 

27.70833 

26.25000 

25.59375 

25 

24.93750 

23.62500 

22.44375 

75 

84.16406 

94.50000 

87.50000 

75 

83 . 12500 

78 .75000 

76.78125 

75 

74.81250 

70.87500 

67.33125 

33 


PRICE  $1.80 


No. 

10% 

12%% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

1 

1.62000 

1.57500 

1.53000 

1 

1.50000 

1.44000 

1.35000 

1 

1.28250 

1.24875 

1.21500 

2 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

2 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

2 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

3 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

3 

4.50000 

4.32000 

4.05000 

3 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

4 

6.48000 

6.30000 

6.12000 

4 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

4 

5 . 13000 

4.99500 

4.86000 

5 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

5 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

5 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

6 

9.72000 

9.45000 

9 . 18000 

6 

9.00000 

8.64000 

8.10000 

6 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

7 

11.34000 

11.02500 

10.71000 

7 

10.50000 

10.08000 

9.45000 

7 

8.97750 

8.74125 

8.50500 

8 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

8 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

8 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

9 

14.58000 

14 . 17500 

13.77000 

9 

13.50000 

12.96000 

12 . 15000 

9 

11.54250 

11.23875 

10.93500 

10 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

10 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

10 

12.82500 

12.48750 

12 . 15000 

12 

19.44000 

18.90000 

18.36000 

12 

18.00000 

17.28000 

16.20000 

12 

15.39000 

14.98500 

14.58000 

15 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

15 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

15 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

25 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

25 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

25 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

75 

121.50000 

118.12500 

114.75000 

75 

112.50000 

i—1 

o 

oo 

o 

o 

o 

o 

o 

101.25000 

75 

96 . 18750 

93.65625 

91 . 12500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.15425 

1.29600 

1.20000 

1 

1 . 14000 

1.08000 

1.05300 

1 

1.02600 

.97200 

.92340 

2 

2.30850 

2.59200 

2.40000 

2 

2.28000 

2 . 16000 

2 . 10600 

2 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

3 

3.46275 

3.88800 

3.60000 

3 

3.42000 

3.24000 

3 . 15900 

3 

3.07800 

2.91600 

2.77020 

4 

4.61700 

5 . 18400 

4.80000 

4 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

4 

4 . 10400 

3.88800 

3.69360 

5 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

5 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

5 

5 . 13000 

4.86000 

4.61700 

6 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

6 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

6 

6 . 15600 

5.83200 

5.54040 

7 

8.07975 

9.07200 

8.40000 

7 

7.98000 

7.56000 

7.37100 

7 

7 . 18200 

6.80400 

6.46380 

8 

9.23400 

10.36800 

9.60000 

8 

9.12000 

8.64000 

8.42400 

8 

8.20800 

7.77600 

7.38720 

9 

10.38825 

11.66400 

10.80000 

9 

10.26000 

9.72000 

9.47700 

9 

9.23400 

8.74800 

8.31060 

10 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

10 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

10 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

12 

13.85100 

15.55200 

14.40000 

12 

13.68000 

12.96000 

12.63600 

12 

12.31200 

11.66400 

11.08080 

15 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

15 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

15 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

25 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

25 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

25 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

75 

86.56875 

97.20000 

90.00000 

75 

85.50000 

81.00000 

78.97500 

75 

76.95000 

72.90000 

69.25500 
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PRICE  $1.85 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

IB%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

1.66500 

1.61875 

1.57250 

1 

1.54167 

1.48000 

1.38750 

1 

1.31813 

1.28344 

1.24875 

2 

3.33000 

3.23750 

3.14500 

2 

3.08333 

2.96000 

2.77500 

2 

2.63625 

2.56688 

2.49750 

3 

4.99500 

4.85625 

4.71750 

3 

4.62500 

4 . 44000 

4 . 16250 

3 

3.95438 

3.85031 

3.74625 

4 

6.66000 

6.47500 

6.29000 

4 

6.16667 

5.92000 

5.55000 

4 

5.27250 

5.13375 

4.99500 

5 

8.32500 

8.09375 

7.86250 

5 

7.70833 

7.40000 

6.93750 

5 

6.59063 

6.41719 

6.24375 

6 

9.99000 

9.71250 

9.43500 

6 

9.25000 

8.8S000 

8.32500 

6 

7.90875 

7.70063 

7.49250 

7 

11.65500 

11.33125 

11.00750 

7 

10.79167 

10.36000 

9.71250 

7 

9.22688 

8.98406 

8.74125 

8 

13.32000 

12.95000 

12.58000 

8 

12.33333 

11.84000 

11.10000 

8 

10.54500 

10.26750 

9.99000 

9 

14.98500 

14.56875 

14.15250 

9 

13.87500 

13.32000 

12.48750 

9 

11.86313 

11.55094 

11.23875 

10 

16.65000 

16.18750 

15.72500 

10 

15.41667 

14.80000 

13.87500 

10 

13.18125 

12.83438 

12.48750 

12 

19.98000 

19.42500 

18.87000 

12 

18.50000 

17.76000 

16.65000 

12 

15.81750 

15.40125 

14.98500 

15 

24.97500 

24.28125 

23.58750 

15 

23.12500 

22.20000 

20.81250 

15 

19.77188 

19.25156 

18.73125 

25 

41.62500 

40.46875 

39.31250 

25 

38.54167 

37.00000 

34.68750 

25 

32.95313 

32.08594 

31.21875 

75 

124.87500 

121.40625 

117.93750 

75 

115.62500 

111 .00000 

104.06250 

75 

98.85938 

96.25781 

93.65625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2i^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.18631 

1.33200 

1.23333 

1 

1.17167 

1.11000 

1 .08225 

1 

1.05450 

.99900 

.94905 

2 

2.37263 

2.66400 

2.46667 

2 

2.34333 

2.22000 

2.16450 

2 

2 . 10900 

1.99800 

1.89810 

3 

3.55894 

3.99600 

3.70000 

3 

3.51500 

3.33000 

3.24675 

3 

3 . 16350 

2.99700 

2.84715 

4 

4.74525 

5.32800 

4.93333 

4 

4.68667 

4.44000 

4 . 32900 

4 

4.21800 

3.99600 

3.79620 

5 

5.93156 

6.66000 

6.16667 

5 

5.85833 

5.55000 

5.41125 

5 

5.27250 

4.99500 

4.74525 

6 

7.11788 

7.99200 

7.40000 

6 

7.03000 

6.66000 

6.49350 

6 

6.32700 

5.99400 

5.69430 

7 

8.30419 

9.32400 

8.63333 

7 

8.20167 

7.77000 

7.57575 

7 

7.38150 

6.99300 

6.64335 

8 

9.49050 

10.65600 

9.86667 

8 

9.37333 

8.88000 

8.65800 

8 

8.43600 

7.99200 

7.59240 

9 

10.67681 

11.98800 

11.10000 

9 

10.54500 

9.99000 

9.74025 

9 

9.49050 

8.99100 

8.54145 

10 

11.86313 

13.32000 

12.33333 

10 

11.71667 

11.10000 

10.82250 

10 

10.54500 

9.99000 

9.49050 

12 

14.23575 

15:98400 

14.80000 

12 

14.06000 

13.32000 

12.98700 

12 

12.65400 

11.98800 

11.38860 

15 

17.79469 

19.98000 

18.50000 

15 

17.57500 

16.65000 

16.23375 

15 

15.81750 

14.98500 

14.23575 

25 

29.65781 

33.30000 

30.83333 

25 

29.29167 

27.75000 

27.05625 

25 

26.36250 

24.97500 

23.72625 

75 

88.97344 

99.90000 

92.50000 

75 

87.87500 

83.25000 

81 . 16875 

1 

75 

79.08750 

74.92500 

71.17875 

35 


PRICE  $1.90 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

No. 

I6^% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  H% 

25-10% 

1 

1.71000 

1.66250 

1.61500 

1 

1.58333 

1.52000 

1.42500 

1 

1.35375 

1.31813 

1.28250 

2 

3.42000 

3.32500 

3.23000 

2 

3.16667 

3.04000 

2.85000 

2 

2.70750 

2.63625 

2.56500 

3 

5.13000 

4.98750 

4.84500 

3 

4.75000 

4.56000 

4.27500 

3 

4.06125 

3.95438 

3.84750 

4 

6.84000 

6.65000 

6.46000 

4 

6.33333 

6.08000 

5.70000 

4 

5.41500 

5.27250 

5.13000 

5 

8.55000 

8.31250 

8.07500 

5 

7.91667 

7.60000 

7 . 12500 

5 

6.76875 

6.59063 

6.41250 

6 

10.26000 

9.97500 

9.69000 

6 

9.50000 

9 . 12000 

8.55000 

6 

8 . 12250 

7.90875 

7 . 69500 

7 

11.97000 

11.63750 

11.30500 

7 

11.08333 

10.64000 

9.97500 

7 

9.47625 

9.22688 

8.97750 

8 

13.68000 

13.30000 

12.92000 

8 

12.66667 

12 . 16000 

11.40000 

i 

8 

10.83000 

10.54500 

10.26000 

9 

15.39000 

14.96250 

14.53500 

9 

14.25000 

13.68000 

12.82500 

9 

12 . 18375 

11.86313 

11.54250 

10 

17.10000 

16.62500 

16.15000 

10 

15.83333 

15.20000 

14.25000 

10 

13.53750 

13.18125 

12.82500 

12 

20.52000 

19.95000 

19.38000 

12 

19.00000 

18.24000 

17 . 10000 

12 

16.24500 

15.81750 

15.39000 

15 

25.65000 

24.93750 

24.22500 

15 

23.75000 

22.80000 

21.37500 

15 

20.30625 

19.77188 

19.23750 

25 

42.75000 

41.56250 

40.37500 

25 

39.58333 

38.00000 

35.62500 

25 

33.84375 

32.95313 

32.06250 

75 

128.25000 

124.68750 

121.12500 

75 

118.75000 

114.00000 

106.87500 

75 

101.53125 

98.85938 

96 . 18750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2j^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.21838 

1.36800 

1.26667 

1 

1.20333 

1 . 14000 

1.11150 

1 

1.08300 

1.02600 

.97470 

2 

2.43675 

2.73600 

2.53333 

2 

2.40667 

2.28000 

2.22300 

2 

2.16600 

2.05200 

1.94940 

3 

3.65513 

4 . 10400 

3.80000 

3 

3.61000 

3.42000 

3.33450 

3 

3.24900 

3.07800 

2.92410 

4 

4.87350 

5.47200 

5.06667 

4 

4.81333 

4.56000 

4.44600 

4 

4.33200 

4 . 10400 

3.89880 

5 

6.09188 

6.84000 

6.33333 

5 

6.01667 

5.70000 

5.55750 

5 

5.41500 

5 . 13000 

4.87350 

6 

7.31025 

8.20800 

7.60000 

6 

7.22000 

6.84000 

6 . 66900 

6 

6.49800 

6.15600 

5.84820 

7 

8.52863 

9.57600 

8.86667 

7 

8.42333 

7.98000 

7.78050 

7 

7.58100 

7 . 18200 

6.82290 

8 

9.74700 

10.94400 

10.13333 

8 

9.62667 

9.12000 

8.89200 

8 

8.66400 

8.20800 

7.79760 

9 

10.96538 

12.31200 

11.40000 

9 

10.83000 

10.26000 

10.00350 

9 

9.74700 

9.23400 

8.77230 

10 

12.18375 

13.68000 

12.66667 

10 

12.03333 

11.40000 

11.11500 

10 

10.83000 

10.26000 

9.74700 

12 

14.62050 

16.41600 

15.20000 

12 

14.44000 

13.68000 

13.33800 

12 

12.99600 

12.31200 

11.69640 

15 

18.27563 

20.52000 

19.00000 

15 

18.05000 

17 . 10000 

16.67250 

15 

16.24500 

15.39000 

14.62050 

25 

30.45938 

34.20000 

31.66667 

25 

30.08333 

28.50000 

27.78750 

25 

27.07500 

25.65000 

24.36750 

75 

91.37813 

102.60000 

95.00000 

75 

90.25000 

85.50000 

83.36250 

75 

81.22500 

76.95000 

73 . 10250 

36 


PRICE  $2.00 


No. 

10% 

12%% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

1 

1.80000 

1.75000 

1.70000 

1 

1.66667 

1.60000 

1.50000 

1 

1.42500 

1.38750 

1.35000 

2 

3.60000 

3.50000 

3.40000 

2 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

2 

2.85000 

2.77500 

2.70000 

3 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

3 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

3 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

4 

7.20000 

7.00000 

6.80000 

4 

6 . 66667 

6.40000 

6.00000 

4 

5.70000 

5 . 55000 

5.40000 

5 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

5 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

5 

7.12500 

6.93750 

6.75000 

6 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

6 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

6 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

7 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

7 

11.66667 

11.20000 

10.50000 

7 

9.97500 

9.71250 

9 . 45000 

8 

14.40000 

14.00000 

13.60000 

8 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

8 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

9 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

9 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

9 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

10 

18.00000 

17.50000 

17.00000 

10 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

10 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

12 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

12 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

12 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

15 

27.00000 

26.25000 

25 . 50000 

15 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

15 

21.37500 

20.S1250 

20.25000 

25 

45.00000 

43.75000 

42.50000 

25 

41.66667 

40.00000 

37.50000 

25 

35.62500 

34.68750 

33.75000 

75 

135.00000 

131.25000 

127.50000 

75 

125.00000 

120.00000 

112.50000 

75 

106.87500 

104.06250 

101.25000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.28250 

1.44000 

1.33333 

1 

1.26667 

1.20000 

1 . 17000 

1 

1 . 14000 

1.08000 

1.02600 

2 

2.56500 

2.88000 

2. 66667  ( 

2 

2.53333 

2.40000 

2.34000 

2 

2.2S000 

2.16000 

2.05200 

3 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

3 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

3 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

4 

5 . 13000 

5.76000 

5.33333 

4 

5 . 06667 

4.80000 

4.68000 

4 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

5 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

5 

6.33333 

6.00000 

5 . 85000 

5 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

6 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

6 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

6 

6.84000 

6.48000 

6.15600 

7 

8.97750 

10.08000 

9.33333 

7 

8.86667 

8.40000 

8 . 19000 

7 

7.98000 

7.56000 

7.18200 

8 

10.26000 

11.52000 

10.66667 

8 

10.13333 

9.60000 

9.36000 

8 

9.12000 

8.64000 

8.20800 

9 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

9 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

9 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

10 

12.82500 

14.40000 

13.33333 

10 

12.66667 

12.00000 

11.70000 

10 

11.40000 

10.80000 

10.26000 

12 

15.39000 

17.28000 

16.00000 

12 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

12 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

15 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

15 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

15 

17 . 10000 

16.20000 

15.39000 

25 

32.06250 

36.00000 

33.33333 

25 

31.66667 

30.00000 

29.25000 

25 

28.50000 

27.00000 

25 . 65000 

75 

96.18750 

108.00000 

100.00000 

75 

95.00000 

90.00000 

87.75000 

75 

85.50000 

81.00000 

76.95000 

37 


PRICE  $2.10 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16M% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^2% 

25-10% 

1 

1.89000 

1.83750 

1.78500 

1 

1.75000 

1.68000 

1.57500 

1 

1.49625 

1.45688 

1.41750 

2 

3.78000 

3.67500 

3.57000 

2 

3.50000 

3.36000 

3.15000 

2 

2.99250 

2.91375 

2.83500 

3 

5.67000 

5.51250 

5.35500 

3 

5.25000 

5.04000 

4.72500 

3 

4.48875 

4.37063 

4.25250 

4 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

4 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

4 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

5 

9.45000 

9.18750 

8.92500 

5 

8.75000 

8.40000 

7.87500 

5 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

6 

11.34000 

11.02500 

10.71000 

6 

10.50000 

10.08000 

9.45000 

6 

8.97750 

8.74125 

8.50500 

7 

13.23000 

12.86250 

12.49500 

7 

12.25000 

11.76000 

11.02500 

7 

10.47375 

10.19813 

9.92250 

8 

15.12000 

14.70000 

14.28000 

8 

14.00000 

13.44000 

12.60000 

8 

11.97000 

11.65500 

11.34000 

9 

17.01000 

16.53750 

16.06500 

9 

15.75000 

15.12000 

14.17500 

9 

13.46625 

13.11188 

12.75750 

10 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

10 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

10 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

12 

22.68000 

22.05000 

21.42000 

12 

21.00000 

20.16000 

18.90000 

12 

17.95500 

17.48250 

17.01000 

15 

28.35000 

27.56250 

26.77500 

15 

26.25000 

25.20000 

23.62500 

15 

22.44375 

21.85313 

21.26250 

25 

47.25000 

45.93750 

44.62500 

25 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

25 

37.40625 

36.42188 

35.43750 

75 

141.75000 

137.81250 

133.87500 

10 

1^ 

131.25000 

126.00000 

118.12500 

75 

112.21875 

109.26563 

106.31250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.34663 

1.51200 

1.40000 

1 

1.33000 

1.26000 

1.22850 

1 

1.19700 

1.13400 

1.07730 

2 

2.69325 

3.02400 

2.80000 

2 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

2 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

3 

4.03988 

4.53600 

4.20000 

3 

3.99000 

3.78000 

3.68550 

3 

3.59100 

3.40200 

3.23190 

4 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

4 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

4 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

5 

6.73313 

7.56000 

7.00000 

5 

6.65000 

6.30000 

6 . 14250 

5 

5.98500 

5.67000 

5.38650 

6 

8.07975 

9.07200 

8.40000 

6 

7.98000 

7.56000 

7.37100 

6 

7.18200 

6.80400 

6.46380 

7 

9.42638 

10.58400 

9.80000 

7 

9.31000 

8.82000 

8.59950 

7 

8.37900 

7.93800 

7.54110 

8 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

8 

10.64000 

10.08000 

9.82800 

8 

9.57600 

9.07200 

8.61840 

9 

12.11963 

13.60800 

12.60000 

9 

11.97000 

11.34000 

11.05650 

9 

10.77300 

10.20600 

9.69570 

10 

13.46625 

15.12000 

14.00000 

10 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

10 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

12 

16.15950 

18.14400 

16.S0000 

12 

15.96000 

15.12000 

14.74200 

12 

14.36400 

13.60800 

12.92760 

15 

20.19938 

22.68000 

21.00000 

15 

19.95000 

18.90000 

18.42750 

15 

17.95500 

17.01000 

16.15950 

25 

33.66563 

37.80000 

35.00000 

25 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

25 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

75 

100.99688 

113.40000 

105.00000 

75 

99.75000 

94.50000 

92.13750 

75 

89.77500 

85.05000 

80.79750 
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PRICE  $2.25 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

i*K% 

a 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.02500 

1.96875 

1.91250 

1 

1.87500 

1.80000 

1.68750 

1 

1.60313 

1.56094 

1.51875 

2 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

2 

3.75000 

3.60000 

3.37500 

2 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

3 

6.07500 

5.90625 

5.73750 

3 

5.62500 

5.40000 

5.06250 

3 

4.80938 

4.68281 

4.55625 

4 

8 . 10000 

7.87500 

7.65000 

4 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

4 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

5 

10 . 12500 

9.84375 

9 . 56250 

5 

9.37500 

9.00000 

8.43750 

5 

8.01563 

7.80469 

7.59375 

6 

12 . 15000 

11.81250 

11.47500 

6 

11.25000 

10.80000 

10 . 12500 

6 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

7 

14.17500 

13.78125 

13.38750 

7 

13 . 12500 

12.60000 

11.81250 

7 

11.22188 

10.92656 

10.63125 

8 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

8 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

S 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

9 

18.22500 

17.71875 

17.21250 

9 

16.87500 

16.20000 

15 . 18750 

9 

14.42813 

14.04844 

13.66875 

10 

20.25000 

19.68750 

19 . 12500 

1  0 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

10 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

12 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

12 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

12 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

15 

30.37500 

29.53125 

28.68750 

IS 

28 . 12500 

27.00000 

25.31250 

1  5 

24.046S8 

23.41406 

22.78125 

25 

50.62500 

49.21875 

47.81250 

25 

46.87500 

45.00000 

42 . 18750 

25 

40.07813 

39.02344 

37.96875 

75 

151.87500 

147.65625 

143.43750 

75 

140.62500 

135.00000 

126.56250 

75 

120.23438  117.07031 

113.90625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.44281 

1.62000 

1.50000 

1 

1.42500 

1.35000 

1.31625 

1 

1.28250 

1.21500 

1 . 15425 

2 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

2 

2.85000 

2.700Q0 

2.63250 

2 

2 . 56500 

2.43000 

2.30850 

3 

4.32844 

4.86000 

4.50000 

3 

4.27500 

4.05000 

3.94875 

3 

3.84750 

3.64500 

3.46275 

4 

5.77125 

6.48000 

6.00000! 

4 

5.70000 

5.40000 

5 . 26500 

4 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

5 

7.21406 

8 . 10000 

7.50000 

5 

7 . 12500 

6.75000 

6.58125 

5 

6.41250 

6.07500 

5.77125 

6 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

6 

8.55000 

8 . 10000 

7.89750 

6 

7.69500 

7.29000 

6.92550 

7 

10.09969 

11.34000 

10.50000 

7 

9.97500 

9.45000 

9.21375 

7 

8.97750 

8.50500 

8.07975 

8 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

8 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

8 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

9 

12.98531 

14.5S000 

13.50000 

9 

12.82500 

12 . 15000 

11.84625 

9 

11.54250 

10.93500 

10.3S825 

10 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

1  0 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

10 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

12 

17.31375 

19! 44000 

18.00000 

12 

17 . 10000 

16.20000 

15 .79500 

12 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

15 

21.64219 

24.30000 

22.50000 

15 

21.37500 

20.25000 

19.74375 

15 

19.23750 

18.22500 

17.31375 

25 

36.07031 

40.50000 

37.50000 

25 

35.62500 

33.75000 

32.90625 

25 

32.06250 

30.37500 

28.85,625 

75 

108.21094 

121.50000 

112.50000 

75 

106.87500 

101 .25000 

98.71875 

75 

96 . 18750 

91.12500 

86.56875 

39 


PRICE  $2.40 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

L 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2 . 16000 

2 . 10000 

2.04000 

1 

2.00000 

1.92000 

* 

1.80000 

1 

1.71000 

1.66500 

1.62000 

2 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

2 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

2 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

3 

6.48000 

6.30000 

6 . 12000 

3 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

3 

5.13000 

4.99500 

4.86000 

4 

8.64000 

8.40000 

8 . 16000 

4 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

4 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

5 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

5 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

5 

8.55000 

8.32500 

8 . 10000 

6 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

G 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

6 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

7 

15 . 12000 

14.70000 

14.28000 

7 

14.00000 

13.44000 

12.60000 

7 

11 .97000 

1 1 . 65500 

11.34000 

8 

17.28000 

16.80000 

16.32000 

8 

16.00000 

15.36000 

14.40000 

8 

13.68000 

13.32000 

12.96000 

9 

19.44000 

18.90000 

18.36000 

9 

18.00000 

17.28000 

16.20000 

9 

15.39000 

14.98500 

14.58000 

10 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

10 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

10 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

12 

25.92000 

25.20000 

24.48000 

12 

24.00000 

23.04000 

21.60000 

12 

20.52000 

19.98000 

19.44000 

15 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

15 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

15 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

25 

54.00000 

52.50000 

51.00000 

25 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

25 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

75 

162.00000 

157.50000 

153.00000 

75 

150.00000 

144.00000 

135.00000 

75 

128.25000 

124.87500 

121.50000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.53900 

1.72800 

1.60000 

1 

1.52000 

1 .44000 

1.40400 

1 

1 .36800 

1.29600 

1.23120 

2 

3.07800 

3.45600 

3.20000 

2 

3.04000 

2.88000 

2.80800 

2 

2.73600 

2.59200 

2 . 46240 

3 

4.61700 

5 . 18400 

4.80000 

3 

4 . 56000 

4.32000 

4.21200 

3 

4 . 10400 

3.88800 

3.69360 

4 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

4 

6.08000 

5.76000 

5.61600 

4 

5.47200 

5.18400 

4.92480 

5 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

5 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

5 

6.84000 

6.48000 

6.15600 

6 

9.23400 

10.36800 

9.60000 

6 

9.12000 

8.64000 

8.42400 

6 

8.20800 

7.77600 

7.38720 

7 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

7 

10.64000 

10.0S000 

9.82800 

7 

9.57600 

9.07200 

8.61840 

8 

12.31200 

13.82400 

12.80000 

8 

12 . 16000 

11.52000 

11.23200 

8 

10.94400 

10.36800 

9.84960 

9 

13.85100 

15.55200 

14.40000 

9 

13.68000 

12.96000 

12.63600 

9 

12.31200 

11.66400 

11 .08080 

10 

15.39000 

17.28000 

16.00000 

10 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

10 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

12 

18.46800 

20.73600 

19.20000 

12 

18.24000 

17.28000 

16.84800 

12 

16.41600 

15.55200 

14.77440 

15 

23.08500 

25.92000 

24.00000 

15 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

15 

20 . 52000 

19.44000 

18.46800 

25 

38.47500 

43.20000 

40.00000 

25 

38.00000 

36.00000 

35 . 10000 

25 

34.20000 

32.40000 

30.7S000 

75 

115.42500 

129.60000 

120.00000 

75 

114.00000 

108.00000 

105.30000 

75 

102.60000 

97.20000 

92.34000 

40 


PRICE  $2.50 


No. 

10% 

12  y2% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-71^% 

25-10% 

1 

2.25000 

2.18750 

2.12500 

1 

2.08333 

2.00000 

1.87500 

1 

1.78125 

1.73438 

1.68750 

2 

4.50000 

4.37500 

4.25000 

2 

4 . 16667 

4.00000 

3.75000 

2 

3.56250 

3.46875 

3.37500 

3 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

3 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

3 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

4 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

4 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

4 

7.12500 

6.93750 

6 . 7 5000 

5 

11.25000 

10.93750 

10.62500 

5 

10.41667 

10.00000 

9.37500 

5 

8.90625 

8.67188 

8.43750 

6 

13.50000 

13 . 12500 

12.75000 

6 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

6 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

7 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

7 

14.58333 

14.00000 

13.12500 

7 

12.46875 

12.14063 

11.81250 

8 

18.00000 

17.50000 

17.00000 

8 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

8 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

9 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

9 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

9 

16.03125 

15.60938 

15 . 18750 

10 

22.50000 

21.S7500 

21.25000 

10 

20.83333 

20.00000 

18.75000 

10 

17.81250 

17.34375 

16.87500 

12 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

12 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

12 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

15 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

15 

31.25000 

30.00000 

28.12500 

15 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

25 

56.25000 

54.68750 

53.12500 

25 

52.08333 

50.00000 

46.87500 

25 

44.53125 

43.35938 

42 . 18750 

75 

168.75000 

164.06250 

159.37500 

75 

156.25000 

150.00000 

140.62500 

75 

133.59375 

130.07813 

126.56250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.60313 

1.80000 

1 . 66667 

, 

1.58333 

1.50000 

1.46250 

1 

1.42500 

1.35000 

1.28250 

2 

3.20625 

3.60000 

3.33333 

2 

3.16667 

3.00000 

2.92500 

2 

2.85000 

2.70000 

2.56500 

3 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

3 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

3 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

4 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

4 

6.33333 

6.00000 

5.85000 

4 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

5 

8.01563 

9.00000 

8.33333 

5 

7.91667 

7.50000 

7.31250 

5 

7.12500 

6.75000 

6.41250 

6 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

6 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

6 

8.55000 

8.10000 

7.69500 

7 

11.22188 

12.60000 

11.66667 

7 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

7 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

8 

12.82500 

14.40000 

13.33333 

8 

12.66667 

12.00000 

11.70000 

8 

11.40000 

10.80000 

10.26000 

9 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

9 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

9 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

10 

16.03125 

18.00000 

16.66667 

10 

15.83333 

15.00000 

14.62500 

10 

14.25000 

13.50000 

12.82500 

12 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

12 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

12 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

15 

24.04688 

27.00000 

25.00000 

15 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

1  5 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

25 

40.07813 

45.00000 

41.66667 

25 

39.58333 

37.50000 

36.56250 

25 

35.62500 

33.75000 

32.06250 

75 

120.23438 

135.00000 

125.00000 

75 

118.75000 

112.50000 

109.68750 

75 

106.87500 

101.25000 

96.18750 

41 


PRICE  $2.60 


No. 

'0% 

12 

15% 

No. 

I6H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.34000 

2.27500 

2.21000 

1 

2.16667 

2.08000 

1.95000 

1 

1.85250 

1.80375 

1.75500 

2 

4.68000 

4.55000 

4.42000 

2 

4.33333 

4.16000 

3.90000 

2 

3.70500 

3.60750 

3.51000 

3 

7.02000 

6.82500 

6.63000 

3 

6.50000 

6.24000 

5.85000 

3 

5.55750 

5.41125 

5.26500 

4 

9.36000 

9.10000 

8.84000 

4 

8.66667 

8.32000 

7.80000 

4 

7.41000 

7.21500 

7.02000 

5 

11.70000 

11.37500 

11.05000 

5 

10.83333 

10.40000 

9.75000 

5 

9.26250 

9.01875 

8.77500 

6 

14.04000 

13.65000 

13.26000 

6 

13.00000 

12.48000 

11.70000 

6 

11.11500 

10.82250 

10.53000 

7 

16.38000 

15.92500 

15.47000 

7 

15.16667 

14.56000 

13.65000 

7 

12.96750 

12.62625 

12.28500 

8 

18.72000 

18.20000 

17.68000 

8 

17.33333 

16.64000 

15.60000 

8 

14.82000 

14.43000 

14.04000 

9 

21.06000 

20.47500 

19.89000 

9 

19.50000 

18.72000 

17.55000 

9 

16.67250 

16.23375 

15.79500 

10 

23.40000 

22.75000 

22 . 10000 

10 

21.66667 

20.80000 

19.50000 

10 

18.52500 

18.03750 

17.55000 

12 

28.08000 

27.30000 

26.52000 

12 

26.00000 

24.96000 

23.40000 

12 

22.23000 

21.64500 

21.06000 

15 

35.10000 

34.12500 

33.15000 

15 

32.50000 

31.20000 

29.25000 

15 

27.78750 

27.05625 

26.32500 

25 

58.50000 

56.87500 

55.25000 

25 

54.16667 

52.00000 

48.75000 

25 

46.31250 

45.09375 

43.87500 

75 

175.50000 

170.62500 

165.75000 

75 

162.50000 

156.00000 

146.25000 

75 

138.93750 

135.28125 

131.62500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.66725 

1.87200 

1.73333 

1 

1.64667 

1.56000 

1.52100 

1 

1.48200 

1.40400 

1.33380 

2 

3.33450 

3.74400 

3.46667 

2 

3.29333 

3.12000 

3.04200 

2 

2.96400 

2.80800 

2.66760 

3 

5.00175 

5.61600 

5.20000 

3 

4.94000 

4.68000 

4.56300 

3 

4.44600 

4.21200 

4.00140 

4 

6.66900 

7.48800 

6.93333 

4 

6.58667 

6.24000 

6.08400 

4 

5.92800 

5.61600 

5.33520 

5 

8.33625 

9.36000 

8.66667 

5 

8.23333 

7.80000 

7.60500 

5 

7.41000 

7.02000 

6.66900 

6 

10.00350 

11.23200 

10.40000 

6 

9.88000 

9.36000 

9.12600 

6 

8.89200 

8.42400 

8.00280 

7 

11.67075 

13.10400 

12.13333 

7 

11.52667 

10.92000 

10.64700 

7 

10.37400 

9.82800 

9.33660 

8 

13.33800 

14.97600 

13.86667 

8 

13.17333 

12.48000 

12.16800 

8 

11.85600 

11.23200 

10.67040 

9 

15.00525 

16.84800 

15.60000 

9 

14.82000 

14.04000 

13.68900 

9 

13.33800 

12.63600 

12.00420 

10 

16.67250 

18.72000 

17.33333 

10 

16.46667 

15.60000 

15.21000 

10 

14.82000 

14.04000 

13.33800 

12 

20.00700 

22.46400 

20.80000 

12 

19.76000 

18.72000 

18.25200 

12 

17.78400 

16.84800 

16.00560 

15 

25.00875 

28.08000 

26.00000 

15 

24.70000 

23.40000 

22.81500 

15 

22.23000 

21.06000 

20.00700 

25 

41.68125 

46.80000 

43.33333 

25 

41.16667 

39.00000 

38.02500 

25 

37.05000 

35 . 10000 

33.34500 

75 

125.04375 

140.40000 

130.00000 

75 

123.50000 

117.00000 

114.07500 

75 

111.15000 

105.30000 

100.03500 

42 


PRICE  $2.70 


No. 

10% 

12  H% 

'5% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.43000 

2.36250 

2.29500 

1 

2.25000 

2 . 16000 

2.02500 

1 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

2 

4.86000 

4.72500 

4.59000 

2 

4.50000 

4.32000 

4.05000 

2 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

3 

7.29000 

7.08750 

6.88500 

3 

6.75000 

6.48000 

6.07500 

3 

5.77125 

5.61938 

5.46750 

4 

9.72000 

9.45000 

9.18000 

4 

9.00000 

8 . 64000 

8. 10000 ' 

4 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

5 

12.15000 

11 .81250 

11.47500 

5 

11.25000 

10.80000 

10.12500 

5 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

6 

14.5S000 

14.17500 

13.77000 

6 

13.50000 

12.96000 

12.15000 

6 

11.54250 

11.23875 

10.93500 

7 

17.01000 

16.53750 

16.06500 

7 

15.75000 

15.12000 

14.17500 

7 

13.46625 

13.11188 

12.75750 

8 

19.44000 

18.90000 

18.36000 

8 

18.00000 

17.28000 

16.20000 

8 

15.39000 

14.98500 

14.58000 

9 

21.87000 

21.26250 

20.65500 

9 

20.25000 

19.44000 

18.22500 

9 

17.31375 

16.85813 

16.40250 

10 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

1  0 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

10 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

12 

29 . 16000 

28.35000 

27.54000 

12 

27.00000 

25.92000 

24.30000 

12 

23.08500 

22.47750 

21.87000 

15 

36.45000 

35.43750 

34.42500 

15 

33.75000 

32.40000 

30 . 37500 

15 

28.85625 

28.09688 

27.33750 

25 

60.75000 

59 .06250 

57.37500 

25 

56.25000 

54.00000 

50.62500 

25 

48.09375 

46.82813 

45.56250 

75 

182.25000 

177 . 18750 

172 . 12500 

75 

168.75000 

162.00000 

151.87500 

75 

144.28125 

140.48438 

136.68750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^%  i 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.73138 

1.94400 

1.80000 

1 

1.71000 

1.62000 

1.57950 

1 

1.53900 

1.45800 

1 .38510 

2 

3.46275 

3.88800 

3.60000 

2 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

2 

3.07800 

2.91600 

2.77020 

3 

5.19413 

5.83200 

5.40000 

3 

5.13000 

4.86000 

4. 73850 ' 

3 

4.61700 

4.37400 

4.15530 

4 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

4 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

4 

6.15600 

5.83200 

5.54040 

5 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

5 

8.55000 

8 . 10000 

7.89750 

5 

7.69500 

7.29000 

6.92550 

6 

10.38825 

11.66400 

10.80000 

6 

10.26000 

9.72000 

9.47700 

6 

9.23400 

8.74800 

8.31060 

7 

12.11963 

13.60800 

12.60000 

7 

11.97000 

11.34000 

11.05650 

7 

10.77300 

10.20600 

9 .69570 

8 

13.85100 

15 .55200 

14.40000 

8 

13.68000 

12.96000 

12.63600 

8 

12.31200 

11.66400 

11 .08080 

9 

15.58238 

17.49600 

16.20000 

9 

15.39000 

14.58000 

14.21550 

9 

13.85100 

13.12200 

12.46590 

10 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

10 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

10 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

12 

20.77650 

23.32800 

21.60000 

12 

20.52000 

19.44000 

18.95400 

12 

18.46800 

17.49600 

16.62120 

15 

25.97063 

29 . 16000 

27.00000 

15 

25.65000 

24.30000 

23.69250 

15 

23.08500 

21.87000 

20.77650 

25 

43.28438 

48.60000 

45.00000 

25 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

25 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

75 

129.85313 

145.80000 

135.00000 

75 

128.25000 

121.50000 

118.46250 

75 

115.42500 

109.35000 

103.88250 

43 


PRICE  $2.75 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.47500 

2.40625 

2.33750 

1 

2.29167 

2.20000 

2.06250 

1 

1.95938 

1.90781 

1.85625 

2 

4.95000 

4.81250 

4.67500 

2 

4.58333 

4.40000 

4 . 12500 

2 

3.91875 

3.81563 

3.71250 

3 

7.42500 

7.21875 

7.01250 

3 

6.87500 

6.60000 

6 . 18750 

3 

5.87813 

5.72344 

5.56875 

’4 

9.90000 

9.62500 

9.35000 

4 

9 . 16667 

8.80000 

8.25000 

4 

7.83750 

7.63125 

7.42500 

5 

12.37500 

12.03125 

11.68750 

5 

11.45833 

11.00000 

10.31250 

5 

9.79688 

9.53906 

9.28125 

6 

14.85000 

14.43750 

14.02500 

6 

13.75000 

13.20000 

12.37500 

6 

11.75625 

11.44688 

11.13750 

7 

17.32500 

16.84375 

16.36250 

7 

16.04167 

15.40000 

14.43750 

7 

13.71563 

13.35469 

12.99375 

8 

19.80000 

19.25000 

18.70000 

8 

18.33333 

17.60000 

16.50000 

8 

15.67500 

15.26250 

14.85000 

9 

22.27500 

21.65625 

21.03750 

9 

20.62500 

19.80000 

18.56250 

9 

17.63438 

17.17031 

16.70625 

10 

24.75000 

24.06250 

23.37500 

10 

22.91667 

22.00000 

20.62500 

10 

19.59375 

19.07813 

18.56250 

12 

29.70000 

28.87500 

28.05000 

1  2 

27.50000 

26.40000 

24.75000 

12 

23.51250 

22.89375 

22.27500 

15 

37 . 12500 

36.09375 

35.06250 

15 

34.37500 

33.00000 

30.93750 

15 

29.39063 

28.61719 

27.84375 

25 

61.87500 

60 . 15625 

58.43750 

25 

57.29167 

55.00000 

51.56250 

25 

48.98438 

47.69531 

46.40625 

75 

185.62500 

180.46875 

175.31250 

75 

171.87500 

165.00000 

154 .68750 

75 

146.95313' 

( 

143.08594 

139.21875 

.No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.76344 

1.98000 

1.83333 

1 

1.74167 

1 .65000 

1.60875, 

1 

1.56750 

1.48500 

1.41075 

2 

3.52688 

3.96000 

3.66667 

2 

3.48333 

3.30000 

3.21750 

2 

3.13500 

2.97000 

2.82150 

3 

5.29031 

5.94000 

5.50000 

3 

5.22500 

4.95000 

4.82625 

3 

4.70250 

4 . 45500 

4.23225 

4 

7.05375 

7.92000 

7.33333 

4 

6.96667 

6.60000 

6.43500 

4 

6.27000 

5.94000 

5.64300 

5 

8.81719 

9.90000 

9 . 16667 

5 

8.70833 

8.25000 

8.04375 

5 

7.83750 

7.42500 

7.05375 

6 

10.58063 

11.88000 

11.00000 

6 

10.45000 

9.90000 

9 .65250 

6 

9.40500 

8.91000 

8.46450 

7 

12.34406 

13.86000 

12.83333 

7 

12.19167 

11 .55000 

11.26125 

7 

10.97250 

10.39500 

9.87525 

8 

14.10750 

15.84000 

14.66667 

8 

13.93333 

13.20000 

12.87000 

8 

12.54000 

11.88000 

11.28600 

9 

15.87094 

17.82000 

16.50000 

9 

15.67500 

14.85000 

14.47875 

9 

14 . 10750 

13.36500 

12.69675 

10 

17.63438 

19.80000 

18.33333 

1  0 

17.41667 

16.50000 

16.08750 

10 

15.67500 

14.85000 

14.10750 

12 

21.16125 

23.76000 

22.00000 

1  2 

20.90000 

19.80000 

19.30500 

12 

18.81000 

17.82000 

16.92900 

15 

26.45156 

29.70000 

27.50000 

15 

26 . 12500 

24.75000 

24.13125 

1  5 

23.51250 

22.27500 

21.16125 

25 

44.08594 

49.50000 

45.83333 

25 

43.54167 

41.25000 

40.21875 

25 

39.18750 

37.12500 

35 .26875 

75 

132.25781 

148.50000 

137.50000 

75 

130.62500 

123.75000 

120.65625 

75 

117.56250 

111.37500 

105.80625 

44 


PRICE  $2.80 


No. 

10% 

|2  y2%  15% 

No. 

! 

16%% 

20%  25%  Xo.  25-5%  25-7^%  25-10% 

1 

2.52000 

2.45000  2.38000 

1 

2.33333 

2.24000  2.10000  1  1.99500  1.94250  1.89000 

• 

2 

5.04000 

4.90000  4.76000 

2 

4.66667 

4.48000  4.20000  2  3.99000  3.88500  3.78000 

3 

7.56000 

7.35000  7.14000 

3 

7.00000 

6.72000  6.30000  3  5.9S500  5.82750  5.67000 

4 

10.0S000 

9.80000*  9.52000 

4 

9.33333 

8.96000  8.40000  4  7.98000  7.77000  7.56000 

5 

12.60000 

12.25000  11.90000 

5 

11.66667 

11.20000  10.50000  5  9.97500  9.71250  9.45000 

6 

15.12000 

14.70000  14.28000 

6 

14.00000 

13.44000  12.60000  6  11.97000  11.65500  11.34000 

7 

17.64000 

17.15000  16.66000 

7 

16.33333 

15.68000  14.70000  7  13.96500  13.59750  13.23000 

8 

20.16000 

19.60000  19.04000 

8 

18.66667 

17.92000  16.80000  8  15.96000  15.54000  15.12000 

9 

22.68000 

22.05000  21.42000 

9 

21.00000 

20.16000  18.90000  9  17.95500  17.48250  17.01000 

10 

25.20000 

24.50000  23.80000 

10 

23.33333 

22.40000  21.00000  1  0  19.95000  19.42500  18.90000 

1  2 

30.24000 

29.40000  28.56000 

1  2 

28.00000 

26.88000  25.20000  1  2  23.94000  23.31000  22.68000 

15 

37.80000 

36.75000  35.70000, 

15 

35.00000 

33.60000  31.50000  1  5  29.92500  29.13750  28.35000 

25 

63.00000 

61.25000  59.50000 

25 

58.33333 

56.00000  52.50000  2  5  49.87500  48.56250  47.25000 

75 

189.00000 

183.75000  178.50000 

75 

175.00000 

168.00000  157.50000  7  5  149.62-500  145.68750  141 .75000 

Xo. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

Xo. 

33  }-3-5% 

40  % 

40-214% 

Xo. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1 . 79550 

2.01600 

1.86667 

1 

1.77333 

1.68000 

1.63800 

1 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

2 

3.59100 

4.03200 

3.73333 

2 

3.54667 

3.36000 

3.27600 

2 

3  19200 

3.02400 

2.87280 

3 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

3 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

3 

4.7SS00 

4.53600 

4.30920 

4 

7.18200 

8.06400 

7.46667 

4 

7.09333 

6.72000 

6.55200 

4 

6.38400 

6.04800 

5.74560 

5 

8 .97750 

10.08000 

9.33333 

5 

8.86667 

8.40000 

8.19000 

5 

7.98000 

7.56000 

7.18200 

6 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

6 

10.64000 

10.08000 

9.82800 

6 

9.57600 

9.07200 

S. 61840 

7 

12.56850 

14.11200 

13.06667 

7 

12.41333 

11.76000 

11.46600 

7 

11.17200 

10.58400 

10.05480 

8 

14.36400 

16.12800 

14.93333 

8 

14.18667 

13.44000 

13.10400 

8 

12.76800 

12.09600 

11.49120 

9 

16.15950 

18.14400 

16.80000 

9 

15.96000 

15.12000 

14.74200 

9 

14.36400 

13.60800 

12.92760 

10 

17 .95500 

20.16000 

18.66667 

10 

17.73333 

16.80000 

16.38000 

1o 

15.96000 

15.12000 

14.36400 

1  2 

21.54600 

24.19200 

22.40000 

12 

21.28000 

20.16000 

19.65600 

12 

19.15200 

18.14400 

17.23680 

15 

26.93250 

30.24000 

28.00000 

15 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

15 

23.94000 

22.6S000 

21.54600 

25 

44.88750 

50.40000 

46.66667 

25 

44.33333 

42.00000 

40.95000 

25 

39.90000 

37.80000 

35.91000 

75 

134.66250 

151.20000 

140.00000 

75 

133.00000 

126.00000 

122.85000 

75 

119.70000  113.40000 

107.73000 

45 


PRICE  $2.85 


No. 

10% 

12  Yflo 

15% 

No. 

16  3i% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  H% 

25-10% 

1 

2.56500 

2.49375 

2.42250 

1 

2.37500 

2.28000 

2 . 13750 

1 

2.03063 

1.97719 

1.92375 

2 

5.13000 

4.98750 

4.84500 

2 

4.75000 

4.56000 

4.27500. 

2 

4.06125 

3.95438 

3.84750 

3 

7.69500 

7.48125 

7.26750 

3 

7 . 12500 

6.84000 

6.41250 

3 

6.09188 

5.93156 

5.77125 

4 

10.26000 

9.97500 

9.69000 

4 

9.50000 

9 . 12000 

8.55000 

4 

8.12250 

7.90875 

7.69500 

5 

12.82500 

12.46875 

12.11250 

5 

11.87500 

11.40000 

10.68750 

5 

10.15313 

9.88594 

9.61875 

6 

15.39000 

14.96250 

14.53500 

6 

14.25000 

13.68000 

12.82500 

6 

12.18375 

11.86313 

11.54250 

7 

17.95500 

17.45625 

16.95750 

7 

16.62500 

15.96000 

14.96250 

7 

14.21438 

13.84031 

13.46625 

8 

20.52000 

19.95000 

19.38000 

8 

19.00000 

18.24000 

17.10000 

8 

16.24500 

15.81750 

15.39000 

9 

23.08500 

22 .44375 

21.80250 

9 

21.37500 

20.52000 

19.23750 

9 

18.27563 

17.79469 

17.31375 

10 

25.65000 

24.93750 

24.22500 

10 

23.75000 

22.80000 

21.37500 

10 

20.30625 

19.77188 

19.23750 

12 

30.78000 

29.92500 

29.07000 

12 

28.50000 

27.36000 

25.65000 

12 

24.36750 

23.72625 

23.08500 

15 

38.47500 

37.40625 

36.33750 

15 

35.62500 

34.20000 

32.06250 

15 

30.45938 

29.65781 

28.85625 

25 

64.12500 

62.34375 

60.56250 

25 

59.37500 

57.00000 

53.43750 

25 

50.76563 

49.42969 

48.09375 

75 

192.37500 

187.03125 

181.68750 

75 

178.12500 

171.00000 

160.31250 

75 

152.29688 

148.28906 

144.28125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.82756 

2.05200 

1.90000 

i 

1.80500 

1.71000 

1. 66725 1 

i 

1.62450 

1.53900 

1.46205 

2 

3.65513 

4 . 10400 

3.80000 

2 

3.61000 

3.42000 

3.33450 

2 

3.24900 

3.07800 

2.92410 

3 

5.48269 

6.15600 

5.70000 

3 

5.41500 

5.13000 

5.00175 

3 

4.87350 

4.61700 

4.38615 

4 

7.31025 

8.20800 

7.60000 

4 

7.22000 

6.84000 

6.66900 

4 

6.49800 

6.15600 

5.84820 

5 

9.13781 

10.26000 

9.50000 

5 

9.02500 

8.55000 

8.33625 

5 

8.12250 

7.69500 

7.31025 

6 

10.96538 

12.31200 

11.40000 

6 

10.83000 

10.26000 

10.00350 

6 

9.74700 

9.23400 

8.77230 

7 

12.79294 

14.36400 

13.30000 

7 

12.63500 

11.97000 

11.67075 

7 

11.37150 

10.77300 

10.23435 

8 

14.62050 

16.41600 

15.20000 

8 

14.44000 

13.68000 

13. 33800 . 

8 

12.99600 

12.31200 

11.69640 

9 

16.44S06 

18.46800 

17.10000 

9 

16.24500 

15.39000 

15.00525 

9 

14.62050 

13.85100 

13.15845 

10 

18.27563 

20.52000 

19.00000 

10 

18.05000 

17.10000 

16.67250 

10 

16.24500 

15.39000 

14.62050 

12 

21.93075 

24.62400 

22.80000 

12 

21.66000 

20.52000 

20.00700 

12 

19.49400 

18.46800 

17.54460 

15 

27.41344 

30.78000 

28.50000 

15 

27.07500 

25.65000 

25.00875, 

15 

24.36750 

23.08500 

21.93075 

25 

45.68906 

51.30000 

47.50000 

25 

45.12500 

42.75000 

41.6S125 

25 

40.61250 

38.47500 

36.55125 

75 

137.06719 

153.90000 

142.50000 

75 

135.37500 

128.25000 

125.04375 

75 

121.83750 

115.42500 

109.65375 

46 


PRICE  $3.00 


No. 

10% 

12  y2% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  X% 

25-10% 

1 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

1 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

1 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

2 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

2 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

2 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

3 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

3 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

3 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

4 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

4 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

4 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

5 

13.50000 

13 . 12500 

12.75000 

5 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

5 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

6 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

6 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

6 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

7 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

7 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

7 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

8 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

8 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

8 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

9 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

9 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

9 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

10 

27.00000 

26.25000 

25  50000 

10 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

10 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

12 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

12 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

12 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

15 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

15 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

15 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

25 

67.50000 

65 . 62500 

63.75000 

25 

62.50000 

60.00000 

56.25000 

25 

53.43750 

52.03125 

50.62500 

75 

202.50000 

196.87500 

191.25000 

75 

187.50000 

180.00000 

168.75000 

75 

160.31250 

156.09375 

151.87500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.92375 

2.16000 

2.00000 

1 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

1 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

2 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

2 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

2 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

3 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

3 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

3 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

4 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

4 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

4 

6.84000 

6.48000 

6 . 15600 

5 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

5 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

5 

8.55000 

8.10000 

7.69500 

6 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

6 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

6 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

7 

13.46625 

15 . 12000 

14.00000 

7 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

7 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

8 

15.39000 

17.28000 

16.00000 

8 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

8 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

9 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

9 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

9 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

10 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

10 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

10 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

12 

23.08500 

25.92000 

24.00000 

12 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

1  2 

20.52000 

19.44000 

18.46800 

15 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

15 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

15 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

25 

48.09375 

54.00000 

50.00000 

25 

47.50000 

45.00000 

43.87500 

25 

42.75000 

40.50000 

38.47500 

75 

144.28125 

162.00000 

150.00000 

75 

142.50000 

135.00000 

131.62500 

75 

128.25000 

121.50000 

115.42500 
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PRICE  $3.20 


No. 

10% 

12  W7o 

'5% 

No. 

ie%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.88000 

2.80000 

2.72000 

1 

2.66667 

2.56000 

2.40000 

1 

2.28000 

2.22000 

2.16000 

2 

5.76000 

5.60000 

5.44000 

2 

5.33333 

5.12000 

4.80000 

2 

4.56000 

4.44000 

4.32000 

3 

8.64000 

8.40000 

8.16000 

3 

8.00000 

7.6S000 

7.20000 

3 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

4 

11.52000 

11.20000 

10.88000 

4 

10.66667 

10.24000 

9.60000 

4 

9 . 12000 

8.88000 

8.64000 

5 

14.40000 

14.00000 

13.60000 

5 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

5 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

6 

17.28000 

16.80000 

16.32000 

6 

16.00000 

15.36000 

14.40000 

6 

13.68000 

13.32000 

12.96000 

7 

20.16000 

19.60000 

19.04000 

7 

18.66667 

17.92000 

16.80000 

7 

15.96000 

15.54000 

15 . 12000 

8 

23.04000 

22.40000 

21.76000 

8 

21.33333 

20.48000 

19.20000 

8 

18.24000 

17.76000 

17.28000 

9 

25.92000 

25.20000 

24.48000 

9 

24.00000 

23.04000 

21 .60000 

9 

20.52000 

19.98000 

19.^4000 

10 

28.80000 

28.00000 

27.20000 

10 

26.66667 

25.60000 

24.00000 

10 

22.80000 

22.20000 

21.60000 

12 

34.56000 

33.60000 

32.64000 

12 

32.00000 

30.72000 

28.80000 

12 

27.36000 

26.64000 

25.92000 

15 

43.20000 

42.00000 

40.80000 

15 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

15 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

25 

72.00000 

70.00000 

68.00000 

25 

66.66667 

64.00000 

60.00000 

25 

57.00000 

55.50000 

54.00000 

75 

216.00000 

210.00000 

204.00000 

75 

200.00000 

192.00000 

180.00000 

75 

171.00000 

166.50000 

162.00000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  H% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.05200 

2.30400 

2 . 13333 

1 

2.02667 

1.92000 

1.87200 

1 

1.82400 

1.72800 

1.64160 

2 

4.10400 

4.60800 

4.26667 

2 

4.05333 

3.84000 

3.74400 

2 

3.64800 

3.45600 

3.28320 

3 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

3 

6.08000 

5.76000 

5.61600 

3 

5.47200 

5.18400 

4.92480 

4 

8.20800 

9.21600 

8.53333 

4 

8.10667 

7.68000 

7.48800 

4 

7.29600 

6.91200 

6.56640 

5 

10.26000 

11.52000 

10.666671 

5 

10.13333 

9.60000 

9.36000 

5 

9 . 12000 

8.64000 

8.20800 

6 

12.31200 

13.82400 

12.80000 

6 

12.16000 

11.52000 

11 .23200 

6 

10.94400 

10.36800 

9.84960 

7 

14.36400 

16.12800 

14.93333 

7 

14.18667 

13 -.44000 

13.10400 

7 

12.76800 

12.09600 

11.49120 

8 

16.41600 

18.43200 

17.06667 

8 

16.21333 

15.36000 

14.97600 

8 

14.59200 

13.82400 

13.13280 

9 

18.46800 

20.73600 

19.20000 

9 

18.24000 

17.28000 

16.84800 

9 

16.41600 

15.55200 

14.77440 

10 

20.52000 

23.04000 

21.33333 

10 

20.26667 

19.20000 

18.72000 

10 

18.24000 

17.28000 

16.41600 

12 

24.62400 

27.64800 

25.60000 

12 

24.32000 

23.04000 

22.46400 

12 

21.88S00 

20.73600 

19.69920 

15 

30.78000 

34.56000 

32.00000 

15 

30.40000 

28.80000 

28.08000 

15 

27.36000 

25.92000 

24.62400 

25 

51.30000 

57.60000 

53.33333 

25 

50.66667 

48.00000 

46.80000 

25 

45.60000 

43.20000 

41.04000 

75 

153.90000 

172 .S0000 

160.00000 

75 

152.00000 

144.00000 

140.40000 

75 

136.80000 

129.60000 

123.12000 
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PRICE  $2.50 


No. 

10% 

I2J^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  H% 

25-10% 

1 

2.25000 

2.18750 

2.12500 

1 

2.08333 

2.00000 

1.87500 

1 

1.78125 

1.73438 

1.68750 

2 

4.50000 

4.37500 

4.25000 

2 

4.16667 

4.00000 

3.75000 

2 

3.56250 

3.46875 

3.37500 

3 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

3 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

3 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

4 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

4 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

4 

7.12500 

6.93750 

6.75000 

5 

11.25000 

10.93750 

10.62500 

5 

10.41667 

10.00000 

9.37500 

5 

8.90625 

8.67188 

8.43750 

6 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

6 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

6 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

7 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

7 

14.58333 

14.00000 

13.12500 

7 

12.46875 

12 . 14063 

11.81250 

8 

18.00000 

17.50000 

17.00000 

8 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

8 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

9 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

9 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

9 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

10 

22.50000 

21.87500 

21.25000 

10 

20.83333 

20.00000 

18.75000 

10 

17.81250 

17.34375 

16.87500 

12 

27.00000 

26.25000 

25 . 50000 

12 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

12 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

15 

33 .75000 

32.81250 

31.87500 

15 

31.25000 

30.00000 

28 . 12500 

15 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

25 

56.25000 

54.68750 

53.12500 

25 

52.08333 

50.00000 

*46.87500 

25 

44.53125 

43.35938 

42 . 18750 

75 

168.75000 

164.06250 

159.37500 

75 

156.25000 

150.00000 

140.62500 

75 

133.59375 

130.07813 

126.56250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.60313 

1.80000 

1.66667 

i 

1.58333 

1.50000 

1.46250 

1 

1.42500 

1.35000 

1.28250 

2 

3.20625 

3.60000 

3.33333 

2 

3.16667 

3.00000 

2.92500 

2 

2.85000 

2.70000 

2.56500 

3 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

3 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

3 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

4 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

4 

6.33333 

6.00000 

5.85000 

4 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

5 

8.01563 

9.00000 

8.33333 

5 

7.91667 

7.50000 

7.31250 

5 

7 . 12500 

6.75000 

6.41250 

6 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

6 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

6 

8.55000 

8.10000 

7.69500 

7 

11.22188 

12.60000 

11.66667 

7 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

7 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

8 

12.82500 

14.40000 

13.33333 

8 

12.66667 

12.00000 

11.70000 

8 

11.40000 

10.80000 

10.26000 

9 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

9 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

9 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

10 

16.03125 

18.00000 

16.66667 

10 

15.83333 

15.00000 

14.62500 

10 

14.25000 

13.50000 

12.82500 

12 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

12 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

12 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

15 

24.0468S 

27.00000 

25.00000 

15 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

15 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

25 

40.07813 

45.00000 

41.66667 

25 

39.58333 

37.50000 

36.56250 

25 

35.62500 

33.75000 

32.06250 

75 

120.23438 

135.00000 

125.00000 

75 

118.75000 

112.50000 

109.68750 

75 

106.87500 

101.25000 

96 . 18750 
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PRICE  $2.60 


— 

No. 

10% 

123^% 

«5% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.34000 

2.27500 

2.21000 

1 

2.16667 

2.08000 

1.95000 

1 

1.85250 

1.80375 

1.75500 

2 

4.68000 

4.55000 

4.42000 

2 

4.33333 

4.16000 

3.90000 

2 

3.70500 

3.60750 

3.51000 

3 

7.02000 

6.82500 

6.63000 

3 

6.50000 

6.24000 

5.85000 

3 

5.55750 

5.41125 

5.26500 

4 

9.36000 

9 . 10000 

8.84000 

4 

8.66667 

8.32000 

7.80000 

4 

7.41000 

7.21500 

7.02000 

5 

11.70000 

11.37500 

11.05000 

5 

10.83333 

10.40000 

9.75000 

5 

9.26250 

9.01875 

8.77500 

6 

14.04000 

13.65000 

13.26000 

6 

13.00000 

12.48000 

11.70000 

6 

11.11500 

10.82250 

10.53000 

7 

16.38000 

15.92500 

15.47000 

7 

15.16667 

14.56000 

13.65000 

7 

12.96750 

12.62625 

12.28500 

8 

18.72000 

18.20000 

17.68000 

8 

17.33333 

16.64000 

15.60000 

8 

14.82000 

14.43000 

14.04000 

9 

21.06000 

20.47500 

19.89000 

9 

19.50000 

18.72000 

17.55000 

9 

16.67250 

16.23375 

15.79500 

10 

23.40000 

22.75000 

22.10000 

10 

21.66667 

20.80000 

19.50000 

10 

18.52500 

18.03750 

17.55000 

12 

28.08000 

27.30000 

26.52000 

12 

26.00000 

24.96000 

23.40000 

12 

22.23000 

21.64500 

21.06000 

15 

35.10000 

34.12500 

33.15000 

15 

32.50000 

31.20000 

29.25000 

15 

27.78750 

27.05625 

26.32500 

25 

58.50000 

56.87500 

55.25000 

25 

54.16667 

52.00000 

48.75000 

25 

46.31250 

45.09375 

43.87500 

75 

175.50000 

170.62500 

165.75000 

75 

162.50000 

156.00000 

146.25000 

75 

138.93750 

135.28125 

131.62500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33X% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.66725 

1.87200 

1.73333 

1 

1.64667 

1.56000 

1.52100 

1 

1.48200 

1.40400 

1.33380 

2 

3.33450 

3.74400 

3.46667 

2 

3.29333 

3.12000 

3.04200 

2 

2.96400 

2.80800 

2.66760 

3 

5.00175 

5.61600 

5.20000 

3 

4.94000 

4.68000 

4.56300 

3 

4.44600 

4.21200 

4.00140 

4 

6.66900 

7.48800 

6.93333 

4 

6.58667 

6.24000 

6.08400 

4 

5.92800 

5.61600 

5.33520 

5 

8.33625 

9.36000 

8.66667 

5 

8.23333 

7.80000 

7.60500 

5 

7.41000 

7.02000 

6.66900 

6 

10.00350 

11.23200 

10.40000 

6 

9.88000 

9.36000 

9.12600 

6 

8.89200 

8.42400 

8.00280 

7 

11.67075 

13.10400 

12.13333 

7 

11.52667 

10.92000 

10.64700 

7 

10.37400 

9.82800 

9.33660 

8 

13.33800 

14.97600 

13.86667 

8 

13.17333 

12.48000 

12.16800 

8 

11.85600 

11.23200 

10.67040 

9 

15.00525 

16.84800 

15.60000 

9 

14.82000 

14.04000 

13.68900 

9 

13.33800 

12.63600 

12.00420 

10 

16.67250 

18.72000 

17.33333 

10 

16.46667 

15.60000 

15.21000 

10 

14.82000 

14.04000 

13.33800 

12 

20.00700 

22.46400 

20.80000 

12 

19.76000 

18.72000 

18.25200 

12 

17.78400 

16.84800 

16.00560 

15 

25.00875 

28.0S000 

26.00000 

15 

24.70000 

23.40000 

22.81500 

15 

22.23000 

21.06000 

20.00700 

25 

41.68125 

46.80000 

43.33333 

25 

41.16667 

39.00000 

38.02500 

25 

37.05000 

35 . 10000 

33.34500 

75 

125.04375 

140.40000 

130.00000 

75 

123.50000 

117.00000 

114.07500 

75 

111.15000 

105.30000 

100.03500 

42 


PRICE  $2.70 


No. 

10%  123^% 

15% 

No.  16%%  20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.43000  2.36250 

2.29500 

1  2.25000  2.16000 

2.02500 

1 

1.92375 

1.87313 

1.82250 

2 

4.86000  4.72500 

4.59000 

2  4.50000  4.32000 

4.05000 

2 

3.84750 

3.74625 

3.64500 

3 

7.29000  7.08750 

6.88500 

3  6.75000  6.48000 

6.07500 

3 

5.77125 

5.61938 

5.46750 

4 

9.72000  9.45000 

9.18000 

4  9.00000  8.64000 

8 . 10000 

4 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

5 

12.15000  11.81250 

11.47500 

5  11.25000  10.80000 

10.12500 

5 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

6 

14.58000  14.17500 

13.77000 

6  13.50000  12.96000 

12.15000 

11.54250 

11.23875 

10.93500 

7 

17.01000  16.53750 

16.06500 

7  15.75000  15.12000 

14.17500 

7 

13.46625 

13.11188 

12.75750 

8 

19.44000  18.90000 

18.36000 

8  18.00000  17.28000 

16.20000 

3 

15.39000 

14.98500 

14.58000 

9 

21.87000  21.26250 

20 . 65500 

9  20.25000  19.44000 

18.22500 

9 

17.31375 

16.85813 

16.40250 

10 

24.30000  23.62500 

22.95000 

1  0  22.50000  21.60000 

20.25000 

10 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

12 

29.16000  28.35000 

27.54000 

1  2  27.00000  25.92000 

24.30000 

12 

23.08500 

22.47750, 

21.87000 

15 

36.45000  35.43750 

34.42500 

1  5  33.75000  32.40000 

30.37500 

15 

28.85625 

28.09688 

27.33750 

25 

60.75000  59.06250 

57.37500 

25  56.25000  54.00000 

'50.62500 

25 

48.09375 

46.82813 

45 . 56250 

75 

182.25000  177.18750 

172 . 12500 

75  168.75000  162.00000 

151.87500 

75 

144.28125 

140.48438 

136.6S750 

No. 

25-10-5%  28% 

33K% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2.4% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.73138  1.94400 

1.80000 

1 

1.71000 

1.62000 

1.57950 

1 

1.53900 

1.45800 

1 .38510 

2 

3.46275  3.88800 

3.60000 

2 

3.42000 

3.24000 

3.15900 

2 

3.07800 

2.91600 

2.77020 

3 

5.19413  5.83200 

5.40000 

3 

5.13000 

4.86000 

4. 73850 1 

3 

4.61700 

4.37400 

4.15530 

4 

6.92550  7.77600 

7.20000 

4 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

4 

6 . 15600 

5.83200 

5.54040 

5 

8.65688  9.72000 

9.00000 

5 

8.55000 

8 . 10000 

7.89750 

5 

7.69500 

7.29000 

6 .92550 

6 

10.38825  11.66400 

10.80000 

6 

10.26000 

9.72000 

9.47700 

6 

9.23400 

8.74800 

8.31060 

7 

12.11963  13.60800 

12.60000 

7 

11.97000 

11.34000 

11.05650 

7 

10.77300 

10.20600 

9.69570 

8 

13.85100  15.55200 

14.40000 

8 

13.68000 

12.96000 

12.63600 

8 

12.31200 

11.66400 

11.08080 

9 

15.58238  17.49600 

16.20000 

9 

15.39000 

14.58000 

14.21550 

9 

13.85100 

13.12200 

12.46590 

1  0 

17.31375  19.44000 

18.00000 

10 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

1  0 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

12 

20.77650  23.32800 

21.60000 

1  2 

20.52000 

19.44000 

18.95400 

12 

18.46800 

17.49600 

16.62120 

1  5 

25.97063  29.16000 

27.00000 

15 

25 . 65000 

24.30000 

23.69250 

15 

23.08500 

21.87000 

20.77650 

25 

43.28438  48.60000 

45.00000 

25 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

25 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

75 

129.85313  145.80000 

135.00000 

75 

128.25000 

121 .50000 

118.46250 

75 

115.42500 

109.35000 

103.88250 
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PRICE  $2.75 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-73^% 

25-10% 

1 

2.47500 

2.40625 

2.33750 

1 

2.29167 

2.20000 

2.06250 

1 

1.95938 

1.90781 

1.85625 

2 

4.95000 

4.81250 

4 .67500 

2 

4.58333 

4 . 40000 

4 . 12500 

2 

3.91875 

3.81563 

3.71250 

3 

7.42500 

7.21875 

7.01250 

3 

6.87500 

6.60000 

6.18750 

3 

5.87813 

5.72344 

5.56875 

4 

9.90000 

9.62500 

9.35000 

4 

9.16667 

8.80000 

8.25000 

4 

7.83750 

7.63125 

7.42500 

5 

12.37500 

12.03125 

11.68750 

5 

11.45833 

11.00000 

10.31250 

5 

9.79688 

9.53906 

9.28125 

6 

14.85000 

14.43750 

14.02500 

6 

13.75000 

13.20000 

12.37500 

6 

11.75625 

11.44688 

11.13750 

7 

17.32500 

16.84375 

16.36250  7 

16.04167 

15.40000 

14.43750 

7 

13.71563 

13.35469 

12.99375 

8 

19.80000 

19.25000 

18.70000 

8 

18.33333 

17.60000 

16.50000 

8 

15.67500 

15.26250 

14.85000 

9 

22.27500 

21.65625 

21.03750 

9 

20.62500 

19.80000 

18.56250 

9 

17.63438 

17.17031 

16.70625 

10 

24.75000 

24.06250 

23.37500 

10 

22.91667 

22.00000 

20.62500 

10 

19.59375 

19.07813 

18.56250 

12 

29.70000 

28.87500 

28.05000 

12 

27.50000 

26.40000 

24.75000 

12 

23.51250 

22.89375 

22.27500 

15 

37 . 12500 

36.09375 

35.06250 

15 

34.37500 

33.00000 

30.93750 

15 

29.39063 

28.61719 

27.84375 

ru 

cn 

61 .87500 

60 . 15625 

58.43750 

25 

57.29167 

55.00000 

51.56250 

25 

48.98438 

47.69531 

46.40625 

75 

185.62500 

180.46875 

175.31250 

75 

171.87500 

165.00000 

154.68750 

75 

146.95313 

143.08594 

139.21875 

.No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  H% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.76344 

1.98000 

1.83333 

1 

1.74167 

1.65000 

1.60875 

1 

1.56750 

1.48500 

1.41075 

2 

3.52688 

3.96000 

3.66667 

2 

3.48333 

3.30000 

3.21750 

2 

3.13500 

2.97000 

2.82150 

3 

5.29031 

5.94000 

5.50000 

3 

5.22500 

4.95000 

4.82625 

3 

4.70250 

4.45500 

4.23225 

4 

7 .05375 

7.92000 

7.33333 

4 

6.96667 

6.60000 

6.43500 

4 

6.27000 

5.94000 

5.64300 

5 

8.81719 

9.90000 

9.16667 

5 

8.70833 

8.25000 

8.04375 

5 

7.83750 

7.42500 

7.05375 

6 

10.58063 

11.88000 

11 .00000 

6 

10.45000 

9.90000 

9 .65250 

6 

9.40500 

8.91000 

8.46450 

7 

12.34406 

13.86000 

12.83333 

7 

12.19167 

11 .55000 

11.26125 

7 

10.97250 

10.39500 

9.87525 

8 

14.10750 

15.84000 

14.66667 

8 

13.93333 

13.20000 

12.87000 

8 

12.54000 

11.88000 

11.28600 

9 

15.87094 

17.82000 

16.50000 

9 

15.67500 

14.85000 

14.47875 

9 

14.10750 

13.36500 

12.69675 

10 

17.63438 

19.S0000 

18.33333 

10 

17.41667 

16.50000 

16.08750 

10 

15.67500 

14.85000 

14 . 10750 

12 

21.16125 

23.76000 

22.00000 

12 

20.90000 

19.80000 

19.30500 

12 

18.81000 

17.82000 

16.92900 

15 

26.45156 

29.70000 

27.50000 

1  5 

26 . 12500 

24.75000 

24.13125 

15 

23.51250 

22.27500 

21.16125 

25 

44.08594 

49.50000 

45.83333 

25 

43.54167 

41.25000 

40.21875 

25 

39.18750 

37 . 12500 

35.26875 

75 

132.25781 

148.50000 

137.50000 

75 

130.62500 

123.75000 

120.65625 

75 

117.56250 

111.37500 

105.80625 

44 


PRICE  $2.80 


No. 

10% 

12)4% 

'5% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.52000 

2.45000 

2.38000 

1 

2.33333 

2.24000 

2.10000 

1 

1 .99500 

1.94250 

1.89000 

2 

5.04000 

4.90000 

4.76000 

2 

4.66667 

4.48000 

4.20000 

2 

3.99000 

3.88500 

3.78000 

3 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

3 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

3 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

4 

10.08000 

9.80000 

9.52000 

4 

9.33333 

8.96000 

8.40000 

4 

7.98000 

7.77000 

7.56000 

5 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

5 

11.66667 

11.20000 

10.50000 

5 

9 .97500 

9.71250 

9.45000 

6 

15.12000 

14.70000 

14.28000 

6 

14.00000 

13.44000 

12.60000 

6 

11.97000 

11.65500 

11.34000 

7 

17.64000 

17.15000 

16.66000 

7 

16.33333 

15.68000 

14.70000 

7 

13.96500 

13.59750 

13.23000 

8 

20.16000 

19.60000 

19.04000 

8 

18.66667 

17.92000 

16.80000 

8 

15.96000 

15.54000 

15.12000 

9 

22.68000 

22.05000 

21.42000 

9 

21.00000 

20 . 16000 

IS. 90000 

9 

17.95500 

17.48250 

17.01000 

10 

25.20000 

24.50000 

23.80000 

10 

23.33333 

22.40000 

21.00000 

10 

19.95000 

19.42500 

18.90000 

12 

30.24000 

29.40000 

28.56000 

12 

28.00000 

26.88000 

25.20000 

12 

23.94000 

23.31000 

22.6S000 

15 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

15 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

,5 

29.92500 

29 . 13750 

28.35000 

25 

63.00000 

61.25000 

59 . 50000 

25 

58.33333 

56.00000 

52 . 50000 

25 

49.87500 

48.56250 

47.25000 

75 

189.00000 

183.75000 

178.50000 

75 

175.00000 

168.00000 

157.50000 

75 

149.62500 

145.68750 

141.75000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

3334-5%  i  40% 

40-234% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.79550 

2.01600 

1.86667 

1 

1.77333  1.68000 

1.63800 

1 

1.59600 

1.51200 

1.43640 

2 

3.59100 

4.03200 

3.73333 

2 

3.54667  3.36000 

3.27600 

2 

3  19200 

3.02400 

2.87280 

3 

5.38650 

6.04800 

5.60000 

3 

5.32000  5.04000 

4.91400 

3 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

4 

7.18200 

8.06400 

7.46667 

4 

7.09333  6.72000 

6.55200 

4 

6.38400 

6.04800 

5.74560 

5 

8.97750 

10.08000 

9.33333 

5 

8.86667  8.40000 

8 . 19000 

5 

7.98000 

7 . 56000 

7.18200 

6 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

6 

10.64000  10.08000 

9.82800 

6 

9.57600 

9.07200 

8.61840 

7 

12.56850 

14.11200 

13.06667 

7 

12.41333  11.76000 

11.46600 

7 

11.17200 

10.58400 

10.05480 

8 

14.36400 

16 . 12800 

14.93333 

8 

14.18667  13.44000 

13.10400 

8 

12.76800 

12.09600 

11.49120 

9 

16.15950 

18.14400 

16.80000 

9 

15.96000  15.12000 

14.74200 

9 

14.36400 

13.60800 

12.92760 

10 

17.95500 

20.16000 

18.66667 

10 

17.73333'  16.80000 

16.38000 

1o 

15.96000 

15 . 12000 

14.36400 

12 

21.54600 

24.19200 

22.40000 

12 

21.28000  20.16000 

19.65600 

12 

19 . 15200 

18 . 14400 

17.23680 

15 

26.93250 

30.24000 

28.00000 

15 

26.60000  25.20000 

24.57000 

15 

23.94000 

22.68000 

21.54600 

25 

44.88750 

50.40000 

46.66667 

25 

44.33333  42.00000 

40.95000 

25 

39.90000 

37.80000 

35.91000 

75 

134.66250 

151.20000 

140.00000 

75 

133.00000  126.00000 

122.85000 

75 

119.70000 

113.40000 

107.73000 

45 


PRICE  $2.85 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.56500 

2.49375 

2.42250 

1 

2.37500 

2.28000 

2 . 13750 

1 

2.03063 

1.97719 

1.92375 

2 

5.13000 

4.98750 

4.84500 

2 

4.75000 

4.56000 

4.27500 

2 

4.06125 

3.95438 

3.84750 

3 

7.69500 

7.48125 

7.26750 

3 

7.12500 

6.84000 

6.41250 

3 

6.09188 

5.93156 

5.77125 

4 

10.20000 

9.97500 

9.69000 

4 

9.50000 

9.12000 

8.55000 

4 

8.12250 

7.90875 

7.69500 

5 

12.82500 

12.46875 

12.11250 

5 

11.87500 

11.40000 

10.68750, 

5 

10.15313 

9.88594 

9.61875 

6 

15.39000 

14.96250 

14.53500 

6 

14.25000 

13.68000 

12.82500 

6 

12.18375 

11.86313 

11.54250 

7 

17.95500 

17.45625 

16.95750 

7 

16.62500 

15.96000 

14.96250 

7 

14.21438 

13.84031 

13.46625 

8 

20.52000 

19.95000 

19.38000 

8 

19.00000 

18.24000 

17.10000 

8 

16.24500 

15.81750 

15.39000 

9 

23.08500 

22.44375 

21.80250 

9 

21.37500 

20.52000 

19.23750 

9 

18.27563 

17.79469 

17.31375 

10 

25.65000 

24.93750 

24.22500 

10 

23.75000 

22.80000 

21.37500 

10 

20.30625 

19.77188 

19.23750 

12 

30.78000 

29.92500 

29.07000 

12 

28.50000 

27.36000 

25.65000 

12 

24.36750 

23.72625 

23.0S500 

15 

38.47500 

37.40625 

36.33750 

15 

35.62500 

34.20000 

32.06250 

15 

30.45938 

29.65781 

28.85625 

25 

64.12500 

62.34375 

60.56250 

25 

59.37500 

57.00000 

53.43750 

25 

50.76563 

49.42969 

48.09375 

75 

192.37500 

187.03125 

181.68750 

75 

178.12500 

171.00000 

160.31250 

75 

152.29688 

148.28906 

144.28125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1.82756 

2.05200 

1.90000 

1 

1.80500 

1.71000 

1.66725 

1 

1.62450 

1.53900 

1.46205 

2 

3.65513 

4 . 10400 

3.80000 

2 

3.61000 

3.42000 

3.33450 

2 

3.24900 

3.07800 

2.92410 

3 

5.48269 

6.15600 

5.70000 

3 

5.41500 

5.13000 

5.00175 

3 

4.87350 

4.61700 

4.38615 

4 

7.31025 

8.20800 

7.60000 

4 

7.22000 

6.84000 

6.66900 

4 

6.49800 

6.15600 

5.84820 

5 

9.13781 

10.26000 

9.50000 

5 

9.02500 

8.55000 

8.33625 

5 

8.12250 

7.69500 

7.31025 

6 

10.96538 

12.31200 

11.40000 

6 

10.83000 

10.26000 

10.00350; 

6 

9.74700 

9.23400 

8.77230 

7 

12.79294 

14.36400 

13.30000 

7 

12.63500 

11.97000 

11.67075 

7 

11.37150 

10.77300 

10.23435 

8 

14.62050 

16.41600 

15.20000 

8 

14.44000 

13.68000 

13.33800 

8 

12.99600 

12.31200 

11.69640 

9 

16.44806 

18.46800 

17.10000 

9 

16.24500 

15.39000 

15.00525 

9 

14.62050 

13.85100 

13.15845 

10 

18.27563 

20.52000 

19.00000 

10 

18.05000 

17.10000 

16.67250 

10 

16.24500 

15.39000 

14.62050 

12 

21.93075 

24.62400 

22.80000 

12 

21.66000 

20.52000 

20.00700! 

12 

19.49400 

18.46800 

17.54460 

15 

27.41344 

30.78000 

28.50000 

15 

27.07500 

25.65000 

25. 00875 1 

15 

24.36750 

23.08500 

21.93075 

25 

45.68906 

51.30000 

47.50000 

25 

45.12500 

42.75000 

41.68125 

25 

40.61250 

38.47500 

36.55125 

75 

137.06719 

153.90000 

142.50000 

75 

135.37500 

128.25000 

125.04375 

75 

121.83750 

115.42500 

109.65375 

46 


PRICE  $3.00 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.70000 

2.62500 

2.55000 

1 

2.50000 

2.40000 

2.25000 

1 

2.13750 

2.08125 

2.02500 

2 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

2 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

2 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

3 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

3 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

3 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

4 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

4 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

4 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

5 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

5 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

5 

10.68750 

10.40625 

10 . 12500 

6 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

6 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

6 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

7 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

7 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

7 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

8 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

8 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

8 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

9 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

9 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

9 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

10 

27.00000 

26.25000 

25  50000 

10 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

10 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

12 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

12 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

12 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

15 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

15 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

15 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

25 

67.50000 

65 .62500 

63.75000 

25 

62.50000 

60.00000 

56 . 25000 

25 

53.43750 

52.03125 

50.62500 

75 

202.50000 

196.87500 

191.25000 

75 

187.50000 

180.00000 

168.75000 

75 

160.31250 

156.09375 

151.87500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

1 .92375 

2.16000 

2.00000 

1 

1.90000 

1.80000 

1.75500 

1 

1.71000 

1.62000 

1.53900 

2 

3.84750 

4.32000 

4.00000 

2 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

2 

3.42000 

3.24000 

3.07800 

3 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

3 

5.70000 

5.40000 

5 . 26500 

3 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

4 

7.69500 

8.64000 

8.00000 

4 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

4 

6.84000 

6.48000 

6.15600 

5 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

5 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

5 

8 . 55000 

8 . 10000 

7.69500 

6 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

6 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

6 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

7 

13.46625 

15.12000 

14.00000 

7 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

7 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

8 

15.39000 

17.28000 

16.00000 

8 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

8 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

9 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

9 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

9 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

10 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

10 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

10 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

12 

23.08500 

25.92000 

24.00000 

12 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

12 

20.52000 

19.44000 

18.46800 

15 

28 . 85625 

32.40000 

30.00000 

15 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

15 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

25 

48.09375 

54.00000 

50.00000 

25 

47.50000 

45.00000 

43.87500 

25 

42.75000 

40.50000 

’  38.47500 

75 

144.28125 

162.00000 

150.00000 

75 

142.50000 

135.00000 

131 .62500 

75 

128.25000 

121.50000 

115.42500 
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PRICE  $3.20 


No. 

10% 

12^% 

15% 

1  No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.88000 

2.80000 

2.72000 

1 

2.66667 

2.56000 

2.40000 

1 

2.28000 

2.22000 

2 . 16000 

2 

5.76000 

5.60000 

5.44000 

2 

5. 33333 

5.12000 

4.80000 

2 

4.56000 

4.44000 

4.32000 

3 

8.64000 

8.40000 

8.16000 

3 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

3 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

4 

11.52000 

11.20000 

10.8S0001 

4 

10.66667 

10.24000 

9.60000 

4 

9 . 12000 

8.8S000 

8.64000 

5 

14.40000 

14.00000 

13.60000; 

5 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

5 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

6 

17.28000 

16.80000 

16.32000 

6 

16.00000 

15.36000 

14.40000 

6 

13.68000 

13.32000 

12.96000 

7 

20 . 16000 

19.60000 

19.04000 

7 

18.66667 

17.92000 

16.80000 

7 

15.96000 

15.54000 

15.12000 

8 

23.04000 

22.40000 

21.76000 

8 

2.L.  33333 

20.48000 

19.20000 

8 

18.24000 

17.76000 

17.28000 

9 

25.92000 

25.20000 

24.48000 

9 

24.00000 

23.04000 

21 .60000 

9 

20.52000 

19.98000 

19.44000 

10 

28.80000 

28.00000 

27.20000 

1  0 

26.66667 

25.60000 

24.00000 

1  0 

22.80000 

22.20000 

21.60000 

12 

34.56000 

33.60000 

32.64000 

12 

32.00000 

30.72000 

28.80000 

1  2 

27.36000 

26.64000 

25.92000 

15 

43.20000 

42.00000 

40.S0000 

15 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

15 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

25 

72.00000 

70.00000 

68.00000 

25 

66.66667 

64.00000 

60.00000 

25 

57.00000 

55.50000 

54.00000 

75 

216.00000 

210.00000 

204.00000 

75 

200.00000 

192.00000 

180.00000 

75 

171.00000 

166.50000 

162.00000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2.4% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

i 

2.05200 

2.30400 

2.13333 

1 

2.02667 

1.92000 

1.87200 

1 

1.82400 

1.72800 

1.64160 

2 

4 . 10400 

4.60800 

4.26667 

2 

4.05333 

3.84000 

3.74400 

2 

3.64800 

3.45600 

3.28320 

3 

6.15600 

6.91200 

6.40000 

3 

6.08000 

5.76000 

5.61600 

3 

5.47200 

5.18400 

4.92480 

4 

8.20800 

9.21600 

8.533331 

|  4 

8.10667 

7.68000 

7.48800 

4 

7.29600 

6.91200 

6.56640 

5 

10.26000 

11.52000 

10.66667 

5 

10.13333 

9.60000 

9.36000 

5 

9 . 12000 

8.64000 

8.20800 

6 

12.31200 

13.82400 

12.S0000 

6 

12 . 16000 

11.52000 

11 .23200 

6 

10.94400 

10.36S00 

9.84960 

7 

14.36400 

16.12800 

14.93333 

7 

14.18667 

13.44000 

13.10400 

7 

12.76800 

12.09600 

11.49120 

8 

16.41600 

18.43200 

17.06667 

8 

16.21333 

15.36000 

14.97600 

8 

14.59200 

13.82400 

13.13280 

9 

18.46800 

20.73600 

19.20000 

9 

18.24000 

17.28000 

16.84800 

9 

16.41600 

15.55200 

14.77440 

10 

20.52000 

23.04000 

21 .33333' 

10 

20.26667 

19.20000 

18.72000 

10 

18.24000 

17.28000 

16.41600 

12 

24.62400 

27.64S00 

25.60000 

12 

24.32000 

23.04000 

22.46400 

12 

21.88S00 

20.73600 

19.69920 

15 

30.78000 

34.56000 

32.00000 

15 

30.40000 

28.80000 

28.0S000 

15 

27.36000 

25.92000 

24.62400 

25 

51.30000 

57.60000 

53.33333 

25 

50.66667 

48.00000 

46.80000 

25 

45.60000 

43.20000 

41.04000 

75 

153.90000 

172.80000 

160.00000 

i 

75 

152.00000 

144.00000 

140.40000 

75 

136.80000 

129.60000 

123.12000 

48 


PRICE  $3.25 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  H7o 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

2.92500 

2.84375 

2.76250 

1 

2.70833 

2.60000 

2.43750 

1 

2.31563 

2.25469 

2.19375 

2 

5 . 85000 

5 .68750 

5 . 52500 

2 

5.41667 

5.20000 

4.87500 

2 

4.63125 

4.50938 

4.38750 

3 

8.77500 

8.53125 

8.28750 

3 

8.12500 

7.80000 

7.31250 

3 

6.94688 

6.76406 

6.58125 

4 

11.70000 

11 .37500 

11.05000 

4 

10.83333 

10.40000 

9.75000 

4 

9.26250 

9.01875 

8.77500 

5 

14.62500 

14.21875 

13.S1250 

5 

13.54167 

13.00000 

12 . 18750 

5 

11.57813 

11.27344 

10.96875 

6 

17.55000 

17.06250 

16.57500 

6 

16.25000 

15.60000 

14.62500 

6 

13.89375 

13.52813 

13 . 16250 

7 

20.47500 

19.90625 

19.33750 

7 

18.95833 

18.20000 

17.06250 

7 

16.20938 

15.78281 

15 .35625 

3 

23.40000 

22.75000 

22 . 10000 

8 

21.66667 

20.80000 

19.50000 

8 

18.52500 

18.03750 

17.55000 

9 

26.32500 

25.59375 

24.86250 

3 

24.37500 

23.40000 

21.93750 

9 

20.84063 

20.29219 

19.74375 

10 

29.25000 

28.43750 

27.62500 

1C 

27.08333 

26.00000 

24.37500 

10 

23.15625 

22.546S8 

21.93750 

12 

35 . 10000 

34 . 12500 

33 . 15000 

12 

32.50000 

31.20000 

29.25000 

12 

27.78750 

27.05625 

26.32500 

15 

43.87500 

42 . 65625 

41.43750 

15 

40.62500 

39.00000 

36.56250 

15 

34.73438 

33.82031 

32.90625 

25 

73 . 12500 

71 .09375 

69.06250 

25 

67.70833 

65.00000 

60.93750 

25 

57.89063 

56.36719 

54.84375 

75 

219.37500 

213.28125 

207 . 18750 

75 

203.12500 

195.00000 

182.81250 

75 

173.67188 

169.10156 

164.53125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.08406 

2.34000 

2.16667 

1 

2.05833 

1.95000 

1.90125 

1 

1.85250 

1.75500 

1.66725 

2 

4.16813 

4.68000 

4.33333 

2 

4.11667 

3.90000 

3.80250 

2 

3.70500 

3.51000 

3.33450 

3 

6.25219 

7.02000 

6.50000 

3 

6.17500 

5.85000 

5 .70375 

3 

5 .55750 

5.26500 

5.00175 

4 

8.33625 

9.36000 

8.66667 

4 

8.23333 

7.80000 

7.60500 

4 

7.41000 

7.02000 

6.66900 

5 

10.42031 

11.70000 

10.83333 

5 

10.29167 

9.75000 

9 . 50625 

5 

9.26250 

8.77500 

8.33625 

6 

12.50438 

14.04000 

13.00000 

6 

12.35000 

11.70000 

11.40750 

6 

11.11500 

10.53000 

10.00350 

7 

14.58844 

16.38000 

15 . 16667 

7 

14.40833 

13.65000 

13.30875 

7 

12.96750 

12.28500 

11.67075 

8 

16.67250 

18.72000 

17.33333 

8 

16.46667 

15.60000 

15.21000 

8 

14.82000 

14.04000 

13.33800 

9 

18.75656 

21.06000 

19.50000 

9 

18.52500 

17.55000 

17.11125 

9 

16.67250 

15.79500 

15.00525 

10 

20.84063 

23.40000 

21.66667 

10 

20.58333 

19.50000 

19.01250 

10 

18.52500 

17.55000 

16.67250 

12 

25.00875 

28.08000 

26.00000 

12 

24.70000 

23.40000 

22.81500 

12 

22.23000 

21.06000 

20.00700 

15 

31.26094 

35.10000 

32.50000 

15 

30.87500 

29.25000 

28.51875 

15 

27.78750 

26.32500 

25.00S75 

25 

52.10156 

58.50000 

54 . 16667 

25 

51.45833 

48.75000 

47.53125 

25 

46.31250 

43.87500 

41.68125 

75 

156.30469 

175.50000 

162.50000 

75 

154.37500 

146.25000 

142.59375 

75 

138.93750 

131.62500 

125.04375 

49 


PRICE  $3.40 


No. 

10% 

»2  m0 

15% 

No. 

I6H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.06000 

2.97500 

2.89000 

1 

2.83333 

2.72000 

2.55000 

1 

2.42250 

2.35875 

2.29500 

2 

6.12000 

5.95000 

5.78000 

2 

5.66667 

5.44000 

5.10000 

2 

4.84500 

4.71750 

4.59000 

3 

9 . 18000 

8.92500 

8.67000 

3 

8.50000 

8.16000 

7.65000 

3 

7.26750 

7.07625 

6.88500 

4 

12.24000 

11.90000 

11.56000 

4 

11.33333 

10.88000 

10.20000 

4 

9.69000 

9.43500 

9 . 18000 

5 

15.30000 

14.87500 

14.45000 

5 

14 . 16667 

13.60000 

12.75000 

5 

12.11250 

11.79375 

11.47500 

6 

18.36000 

17.85000 

17.34000 

8 

17.00000 

16.32000 

15.30000 

6 

14.53500 

14.15250 

13.77000 

7 

21.42000 

20.82500 

20.23000 

7 

19.83333 

19.04000 

17.85000 

7 

16.95750 

16.51125 

16.06500 

8 

24.48000 

23.80000 

23.12000 

8 

22.66667 

21.76000 

20.40000 

8 

19.38000 

18.87000 

18.36000 

9 

27.54000 

26.77500 

26.01000 

9 

25.50000 

24.4S000 

22.95000 

S 

21.80250 

21.22875 

20.65500 

10 

30.60000 

29.75000 

28.90000 

10 

28.33333 

27.20000 

25.50000 

10 

24.22500 

23.58750 

22.95000 

12 

36.72000 

35.70000 

34.68000 

12 

34.00000 

32.64000 

30.60000 

12 

29.07000 

28.30500 

27.54000 

15 

45.90000 

44.62500 

43.35000 

15 

42.50000 

40.80000 

38.25000 

15 

36.33750 

35.38125 

34.42500 

25 

76.50000 

74.37500 

72.25000 

25 

70.83333 

68.00000 

63.75000 

25 

60.56250 

58.96875 

57.37500 

75 

229.50000 

223.12500 

216.75000 

75 

212.50000 

204.00000 

191.25000 

75 

181.68750 

176.90625 

172.12500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33X% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2 . 18025 

2.44800 

2.26667 

1 

2.15333 

2.04000 

1.98900 

1 

1.93800 

1.83600 

1.74420 

2 

4.36050 

4.89600 

4.53333 

2 

4.30667 

4.0S000 

3.97S00 

2 

3.87600 

3.67200 

3.48840 

3 

6.54075 

7.34400 

6.80000 

3 

6.46000 

6.12000 

5.96700 

3 

5.81400 

5.50800 

5.23260 

4 

8.72100 

9.79200 

9.06667 

4 

8.61333 

8.16000 

7.95600 

4 

7.75200 

7.34400 

6.97680 

5 

10.90125 

12.24000 

11.33333 

5 

10.76667 

10.20000 

9.94500 

5 

9.69000 

9.18000 

8.72100 

6 

13.08150 

14.68800 

13.60000 

6 

12.92000 

12.24000 

11.93400 

6 

11.62800 

11.01600 

10.46520 

7 

15.26175 

17.13600 

15.86667 

7 

15.07333 

14.28000 

13.92300 

7 

13.56600 

12.85200 

12.20940 

8 

17.44200 

19.58400 

18.13333 

8 

17.22667 

16.32000 

15.91200 

8 

15.50400 

14.68800 

13.95360 

9 

19.62225 

22.03200 

20.40000 

9 

19.38000 

18.36000 

17.90100 

9 

17.44200 

16.52400 

15.69780 

10 

21.80250 

24.48000 

22.66667 

10 

21.53333 

20.40000 

19.89000 

10 

19.3S000 

18.36000 

17.44200 

12 

26.16300 

29.37600 

27.20000 

12 

25.84000 

24.48000 

23.86800 

12 

23.25600 

22.03200 

20.93040 

15 

32.70375 

36.72000 

34.00000 

15 

32.30000 

30.60000 

29.83500 

15 

29.07000 

27.54000 

26.16300 

25 

54.50625 

61.20000 

56.66667 

25 

53.83333 

51.00000 

49.72500 

25 

48.45000 

45.90000 

43.60500 

75 

163.51875 

183.60000 

170.00000 

75 

161.50000 

153.00000 

149.17500 

75 

145.35000 

137.70000  130.81500 

50 


PRICE  $3.50 


No. 

10% 

12  y2% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3 . 15000 

3.06250 

2.97500 

1 

2.91667 

2.80000 

2.62500 

i 

2.49375 

2.42813 

2.36250 

2 

6.30000 

6 . 12500 

5.95000 

2 

5.83333 

5.60000 

5 . 25000 

2 

4.98750 

4 .85625 

4.72500 

3 

9.45000 

9.18750 

8.92500 

3 

8.75000 

8.40000 

7.87500 

3 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

4 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

4 

11.66667 

11.20000 

10.50000 

4 

9.97500 

9.71250 

9.45000 

5 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

5 

14.58333 

14.00000 

13.12500 

5 

12.46875 

12 . 14063 

11.81250 

6 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

6 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

8 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

7 

22.05000 

21.43750 

20.82500 

7 

20.41667 

19.60000 

18.37500 

7 

17.45625 

16.99688 

16.53750 

8 

25.20000 

24.50000 

23.80000 

8 

23.33333 

22.40000 

21.00000 

S 

19.95000 

19.42500 

18.90000 

9 

28.35000 

27.56250 

26 .77500 

9 

26.25000 

25.20000 

23.62500 

s 

22.44375 

21.85313 

21.26250 

10 

31.50000 

30.62500 

29.75000 

10 

29 . 16667 

28.00000 

26.25000 

10 

24.93750 

24.28125 

23.62500 

12 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

12 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

1  2 

29.92500 

29 . 13750 

28.35000 

15 

47 .25000 

45.93750 

44.62500 

15 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

1  5 

37.40625 

36.42188 

35 .43750 

25 

78.75000 

76.56250 

74 .37500 

25 

72.91667 

70.00000 

65 . 62500 

25 

62.34375 

60.70313 

59 .06250 

75 

236.25000 

229.6S750  223.12500 

75 

218.75000 

210.00000 

196.87500 

1 

75 

187.03125 

182.10938 

177.18750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^%  No. 

33^-5% 

40% 

40-214% 

No. 

40-5% 

•40-10% 

40-10-5% 

1 

2.24438 

2.52000 

2.33333  1 

2.21667 

2 . 10000 

2.04750 

i 

1.99500 

1.89000 

1 .79550 

2 

4.48875 

5.04000 

4.66667  2 

4.43333 

4.20000 

4.09500 

2 

3.99000 

3.78000 

3.59100 

3 

6.73313 

7.56000 

7.00000  3 

6.65000 

6.30000 

6.14250 

3 

5.98500 

5.67000 

5.38650 

4 

8 .97750 

10.08000 

9.33333  4 

8.86667 

8.40000 

8 . 19000 

4 

7.98000 

7.56000 

7 . 18200 

5 

11.22188 

12.50000 

11.66667  5 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

5 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

6 

13.46625 

15 . 12000 

14.00000  6 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

e 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

7 

15.71063 

17.64000 

16.33333  7 

15.51667 

14.70000 

14.33250 

7 

13.96500 

13.23000 

12.56850 

8 

17.95500 

20.16000 

18.66667  8 

17.73333 

16.80000 

16.38000 

8 

15.96000 

15.12000 

14.36400 

9 

20 . 19938 

22.68000 

21.00000  9 

19.95000 

18.90000 

18.42750 

9 

17.95500 

17.01000 

16.15950 

10 

22.44375 

25.20000 

23.33333  1  0 

22 . 16667 

21.00000 

20.47500 

10 

19.95000 

18.90000 

17.95500 

12 

26.93250 

30.24000 

28.00000  1  2 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

12 

23.94000 

22.68000 

21.54600 

15 

33.66563 

37.80000 

35.00000  1  5 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

15 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

25 

56 . 10938 

63.00000 

58.33333  25 

55.41667 

52.50000 

51.18750 

25 

49.87500 

47.25000 

44.88750 

75 

168.32813 

189.00000 

175.00000  75 

166.25000 

157.50000 

153.56250 

75 

149.62500 

141 .75000 

134.66250 
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PRICE  $3.60 


No. 

10% 

12  K% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.24000 

3.15000 

3.06000 

1 

3.00000 

2.88000 

2.70000 

1 

2.56500 

2.49750 

2.43000 

2 

6.48000 

6.30000 

6.12000 

2 

6.00000 

5.76000 

5.40000 

2 

5.13000 

4.99500 

4.86000 

3 

9.72000 

9.45000 

9.18000 

3 

9.00000 

8.64000 

8.10000 

3 

7.69500 

7.49250 

7.29000 

4 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

4 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

4 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

5 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

5 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

5 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

6 

19.44000 

18.90000 

18.36000 

6 

18.00000 

17.28000 

16.20000 

6 

15.39000 

14.98500 

14.58000 

7 

22.68000 

22.05000 

21.42000 

7 

21.00000 

20.16000 

18.90000 

7 

17.95500 

17.48250 

17.01000 

8 

25.92000 

25.20000 

24.48000 

8 

24.00000 

23.04000 

21.60000 

8 

20.52000 

19.98000 

19.44000 

9 

29 . 16000 

28.35000 

27.54000 

9 

27.00000 

25.92000 

24.30000 

9 

23.08500 

22.47750 

21.87000 

10 

32.40000 

31.50000 

30 . 60000 

10 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

10 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

12 

38.88000 

37.80000 

36.72000 

12 

36.00000 

34.56000 

32.40000 

12 

30.78000 

29.97000 

29.16000 

15 

48. 60000 

47.25000 

45.90000 

15 

45.00000 

43.20000 

40.50000 

15 

38.47500 

37.46250 

36.45000 

25 

81.00000 

78.75000 

76.50000 

25 

75.00000 

72.00000 

67.50000 

25 

64 . 12500 

62.43750 

60.75000 

75 

243.00000 

236.25000 

229.50000 

75 

225.00000 

216.00000 

202.50000 

75 

192.37500 

187.31250 

182.25000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.30850 

2.59200 

2.40000 

1 

2.28000 

2.16000 

2 . 10600 

1 

2.05200 

1.94400 

1.84680 

2 

4.61700 

5.18400 

4.80000 

2 

4.56000 

4.32000 

4.21200 

2 

4 . 10400 

3.88800 

3.69360 

3 

6.92550 

7.77600 

7.20000 

3 

6.84000 

6.48000 

6.31800 

3 

6.15600 

5.83200 

5.54040 

4 

9.23400 

10.36800 

9.60000 

4 

9 . 12000 

8.64000 

8.42400 

4 

8.20S00 

7.77600 

7.38720 

5 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

5 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

5 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

6 

13.85100 

15.55200 

14.40000 

6 

13.68000 

12.96000 

12.63600 

6 

12.31200 

11.66400 

11.08080 

7 

16.15950 

18.14400 

16.80000 

7 

15.96000 

15.12000 

14.74200 

7 

14.36400 

13.60800 

12.92760 

8 

18.46800 

20.73600 

19.20000 

8 

18.24000 

17.2S000 

16.84800 

8 

16.41600 

15.55200 

14.77440 

9 

20.77650 

23.32800 

21.60000 

9 

20.52000 

19.44000 

18.95400 

9 

18.46800 

17.49600 

16.62120 

10 

23.08500 

25.92000 

24.00000, 

10 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

10 

20.52000 

19.44000 

18.46800 

12 

27.70200 

31 . 10400 

28.80000 

12 

27.36000 

25.92000 

25.27200 

12 

24.62400 

23.32800 

22.16160 

15 

34.62750 

38.8S000 

36.00000 

15 

34.20000 

32.40000 

31.59000 

15 

30.78000 

29.16000 

27.70200 

25 

57.71250 

64.80000 

60.00000 

25 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

25 

51.30000 

48.60000 

46.17000 

75 

173.13750 

194.40000 

180.00000 

75 

171.00000 

162.00000 

157.95000 

75 

153.90000 

145.80000 

138.51000 
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PRICE  $3.65 


No.|  10% 

123^% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1  3.28500 

3.19375 

3 . 10250 

1 

3.04167 

2.92000 

2.73750 

1 

2.60063 

2.53219 

2.46375 

2  6.57000 

6.38750 

6.20500 

2 

6.08333 

5.84000 

5.47500 

2 

5.20125 

5.06438 

4.92750 

3  9.85500 

9.58125 

9.30750 

3 

9 . 12500 

8.76000 

8.21250 

3 

7.80188 

7.59656 

7.39125 

4  13.14000 

12.77500 

12.41000 

4 

12 . 16667 

11.68000 

10.95000 

4 

10.40250 

10.12875 

9 .85500 

5  16.42500 

15.96875 

15.51250 

5 

15.20833 

14.60000 

13.68750 

5 

13.00313 

12.66094 

12.31875 

6  19.71000 

19.16250 

18.64500 

6 

18.25000 

17.52000 

16.42500 

6 

15.60375 

15.19313 

14.78250 

7  22.99500 

22.35625 

21.71750 

7 

21.29167 

20.44000 

19 . 16250 

7 

18.20438 

17.72531 

17.24625 

8  26.2S000 

25 . 55000 

24.82000 

8 

24.33333 

23.36000 

21.90000 

8 

20.80500 

20.25750 

19.71000 

9  29.56500 

28.74375 

27.92250 

9 

27.37500 

26.28000 

24.63750 

9 

23.40563 

22.7S969 

22 . 17375 

1  0  32.85000 

31.93750 

31.02500 

10 

30.41667 

29.20000 

27.37500 

10 

26.00625 

25.32188 

24.63750 

1  2  39.42000 

38.32500 

37.23000 

12 

36.50000 

35.04000 

32.85000 

12 

31.20750 

30.38625 

29 . 56500 

15  49.27500 

47.90625 

46.53750 

15 

45.62500 

43.80000 

41.06250 

15 

39.00938 

37.98281 

36.95625 

25  82.12500 

79.84375 

77.56250 

25 

76.04167 

73.00000 

68.43750 

25 

65 .01563 

63.30469 

61.59375 

75  246.37500 

239.53125 

232.68750 

75 

228.12500 

219.00000 

205.31250 

75 

195.04688 

189.91406  184.78125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  X% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.34056 

2.62800 

2.43333 

1 

2.31167 

2 . 19000 

2.13525 

1 

2.08050 

1.97100 

1.87245 

2 

4.68113 

5.25600 

4.86667 

2 

■  4.62333 

4.38000 

4.27050 

2 

4.16100 

3.94200 

3.74490 

3 

7.02169 

7.88400 

7.30000 

3 

6.93500 

6.57000 

6.40575 

3 

6.24150 

5.91300 

5.61735 

4 

9.36225 

10.51200 

9.73333 

4 

9.24667 

8.76000 

8.54100 

4 

8.32200 

7.88400 

7.48980 

5 

11.70281 

13.14000 

12.16667 

5 

11.55833 

10.95000 

10.67625 

5 

10.40250 

9.85500 

9.36225 

6 

14.04338 

15.76800 

14.60000 

6 

13.87000 

13.14000 

12.81150 

6 

12.48300 

11.82600 

11.23470 

7 

16.38394 

18.39600 

17.03333 

7 

16.18167 

15.33000 

14.94675 

7 

14.56350 

13.79700 

13.10715 

8 

18.72450 

21.02400 

19.46667 

8 

18.49333 

17.52000 

17.08200 

8 

16.64400 

15.76800 

14.97960 

9 

21.06506 

23.65200 

21.90000 

9 

20.80500 

19.71000 

19.21725 

9 

18.72450 

17.73900 

16.85205 

10 

23.40563 

26.28000 

24.33333 

10 

23.11667 

21.90000 

21.35250 

10 

20.80500 

19.71000 

18.72450 

12 

28.08675 

31:53600 

29.20000 

12 

27.74000 

26.2S000 

25.62300 

12 

24.96600 

23.65200 

22.46940 

15 

35 . 10844 

39.42000 

36.50000 

15 

34.67500 

32.85000 

32.02875 

15 

31 .20750 

29 . 56500 

28.08675 

25 

58.51406 

65.70000 

60.83333 

25 

57.79167 

54.75000 

53.38125 

25 

52.01250 

49.27500 

46.81125 

75 

175.54219  197.10000 

182.50000 

75 

173.37500 

164.25000 

160.14375 

75 

156.03750 

147.82500 

140.43375 
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PRICE  $3.75 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.37500 

3.28125 

3 . 18750 

1 

3 . 12500 

3.00000 

2.81250 

1 

2.67188 

2.60156 

2.53125 

2 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

2 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

2 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

3 

10.12500 

9.84375 

9.56250 

3 

9.37500 

9.00000 

8.43750 

3 

8.01563 

7.80469 

7.59375 

4 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

4 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

4 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

5 

16.87500 

16.40625 

15.93750 

5 

15.62500 

15.00000 

14.06250 

5 

13.35938 

13.00781 

12.65625 

6 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

6 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

6 

16.03125 

15.60938 

15 . 18750 

7 

23.62500 

22.96875 

22.31250 

7 

21.87500 

21.00000 

19.68750 

7 

18.70313 

18.21094 

17.71875 

8 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

8 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

8 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

9 

30.37500 

29.53125 

28.68750 

9 

28 . 12500 

27.00000 

25.31250 

9 

24.04688 

23.41406 

22.78125 

10 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

10 

31.25000 

30.00000 

28.12500 

10 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

12 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

12 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

12 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

15 

50.62500 

49.21875 

47.81250 

15 

46.87500 

45.00000 

42 . 18750 

15 

40.07813 

39.02344 

37.96875 

25 

84.37500 

82.03125 

79.68750 

25 

78.12500 

75.00000 

70.31250 

25 

66.79688 

65.03906 

63.28125 

75 

253.12500 

246.09375 

239.06250 

75 

234.37500 

225.00000 

210.93750 

75 

200.39063 

195.11719 

189.84375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.40469 

2.70000 

2.50000 

1 

2.37500 

2.25000 

2 . 19375 

1 

2.13750 

2.02500 

1.92375 

2 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

,  2 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

2 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

3 

7.21406 

8 . 10000 

7.50000 

3 

7.12500 

6.75000 

6.58125 

3 

6.41250 

6.07500 

5.77125 

4 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

4 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

4 

8.55000 

8 . 10000 

7.69500 

5 

12.02344 

13.50000 

12.50000 

5 

11.87500 

11.25000 

10.96875 

5 

10.68750 

10.12500 

9.61875 

6 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

6 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

6 

12.82500 

12.15000 

11.54250 

7 

16.83281 

18.90000 

17.50000 

7 

16.62500 

15.75000 

15.35625 

7 

14.96250 

14.17500 

13.46625 

8 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

8 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

8 

17 . 10000 

16.20000 

15.39000 

9 

21.64219 

24.30000 

22.50000 

9 

21.37500 

20.25000 

19.74375 

9 

19.23750 

18.22500 

17.31375 

10 

24.04688 

27.00000 

25.00000 

10 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

10 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

12 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

12 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

12 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

15 

36.07031 

40.50000 

37.50000 

15 

35.62500 

33.75000 

32.90625 

15 

32.06250 

30.37500 

28.85625 

25 

60.11719 

67.50000 

62.50000 

25 

59.37500 

56.25000 

54.84375 

25 

53.43750 

50.62500 

48.09375 

75 

180.35156 

202.50000 

187.50000 

75 

178 . 12500 

168.75000 

164.53125 

75 

160.31250 

151.87500 

144.28125 
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PRICE  $3.80 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-734% 

25-10% 

1 

3.42000 

3.32500 

3.23000 

1 

3.16667 

3.04000 

2.85000 

1 

2.70750 

2.63625 

2.56500 

2 

6.84000 

6.65000 

6.46000 

2 

6.33333 

6.08000 

5.70000 

2 

5.41500 

5.27250 

5 . 13000 

3 

10.26000 

9.97500 

9.69000 

3 

9.50000 

9 . 12000 

8.55000 

3 

8 . 12250 

7.90875 

7.69500 

4 

13.68000 

13.30000 

12.92000 

4 

12.66667 

12 . 16000 

11.40000 

4 

10.83000 

10.54500 

10.26000 

5 

17 . 10000 

16.62500 

16.15000 

5 

15.83333 

15.20000 

14.25000 

5 

13.53750 

13.18125 

12.82500 

6 

20.52000 

19.95000 

19.3S000 

6 

19.00000 

18.24000 

17 . 10000 

6 

16.24500 

15.81750 

15.39000 

7 

23.94000 

23.27500 

22.61000 

7 

22 . 16667 

21.28000 

19.95000 

7 

18.95250 

18.45375 

17.95500 

8 

27.36000 

26.60000 

25.84000 

8 

25.33333 

24.32000 

22.80000 

8 

21.66000 

21.09000 

20.52000 

9 

30.78000 

29.92500 

29.07000 

9 

28.50000 

27.36000 

25 . 65000 

9 

24.36750 

23.72625 

23.08500 

10 

34.20000 

33.25000 

32.30000 

10 

31.66667 

30.40000 

28.50000 

10 

27.07500 

26.36250 

25 . 65000 

12 

41.04000 

39.90000 

38.76000 

12 

38.00000 

36.48000 

34.20000 

12 

32.49000 

31.63500 

30.78000 

15 

51.30000 

49.87500 

48.45000 

15 

47.50000 

45.60000 

42.75000 

15 

40.61250 

39.54375 

38.47500 

25 

85 . 50000 

83.12500 

80.75000 

25 

79 . 16667 

76.00000 

71.25000 

25 

67.68750 

65.90625 

64 . 12500 

75 

256.50000 

249.37500 

242.25000 

75 

237.50000 

1 

228.00000 

213.75000 

75 

203.06250 

197.71875 

192.37500 

No. 

25-10-5% 

28% 

3334% 

No. 

33  34*5% 

40% 

40-234% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.43675 

2.73600 

2.53333 

1 

2.40667 

2.28000 

2.22300 

1 

2 . 16600 

2.05200 

1.94940 

2 

4.87350 

5.47200 

5.06667 

2 

4.81333 

4.56000 

4.44600 

2 

4.33200 

4.10400 

3.89880 

3 

7.31025 

8.20800 

7.60000 

3 

7.22000 

6.84000 

6.66900 

3 

6.49800 

6.15600 

5.84820 

4 

9.74700 

10.94400 

10.13333 

4 

9.62667 

9 . 12000 

8.89200 

4 

8.66400 

8.20800 

7.79760 

5 

12.18375 

13.68000 

12.66667 

5 

12.03333 

11.40000 

11.11500 

5 

10.83000 

10.26000 

9.74700 

6 

14.62050 

16.41600 

15.20000 

6 

14.44000 

13.68000 

13.33800 

6 

12.99600 

12.31200 

11.69640 

7 

17.05725 

19 . 15200 

17.73333 

7 

16.84667 

15.96000 

15.56100 

7 

15.16200 

14.36400 

13.645S0 

8 

19.49400 

21.88800 

20.26667 

8 

19.25333 

18.24000 

17.78400 

8 

17.32800 

16.41600 

15.59520 

9 

21.93075 

24.62400 

22.80000 

9 

21.66000 

20.52000 

20.00700 

9 

19.49400 

18.46800 

17.54460 

10 

24.36750 

27.36000 

25.33333 

10 

24.06667 

22.80000 

22.23000 

10 

21.66000 

20.52000 

19.49400 

12 

29.24100 

32.83200 

30.40000 

12 

28.88000 

27.36000 

26.67600 

12 

25.99200 

24.62400 

23.39280 

15 

36.55125 

41.04000 

38.00000 

15 

36.10000 

34.20000 

33.34500 

15 

32.49000 

30.78000 

29.24100 

25 

60.91875 

68.40000 

63.33333 

25 

60 . 16667 

57.00000 

55.57500 

25 

54 . 15000 

51.30000 

48.73500 

75 

182.75625 

205.20000 

190.00000 

75 

180.50000 

171.00000 

166.72500 

75 

162.45000 

153.90000 

146.20500 

55 


PRICE  $3.85 


No. 

10% 

12^% 

15%  , 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  Xfl0 

25-10% 

1 

3.46500 

3.36875 

3.27250 

1 

3.20833 

3.08000 

2.88750 

1 

2.74313 

2.67094 

2.59875 

2 

6.93000 

6.73750 

6 . 54500 

2 

6.41667 

6.16000 

5.77500 

2 

5.48625 

5.34188 

5 . 19750 

3 

10.39500 

10.10625 

9.81750 

3 

9.62500 

9.24000 

8.66250 

3 

8.22938 

8.01281 

7.79625 

4 

13.86000 

13.47500 

13.09000 

4 

12.83333 

12.32000 

11.55000 

4 

10.97250 

10.68375 

10.39500 

5 

17.32500 

16.84375 

16.36250 

5 

16.04167 

15.40000 

14.43750 

5 

13.71563 

13.35469 

12.99375 

6 

20.79000 

20.21250 

19.63500 

6 

19.25000 

18.48000 

17.32500 

6 

16.45875 

16.02563 

15.59250 

7 

24.25500 

23.58125 

22.90750 

7 

22.45833 

21.56000 

20.21250 

7 

19.20188 

18.69656 

18.19125 

8 

27.72000 

26.95000 

26.18000 

8 

25 . 66667 

24.64000 

23 . 10000 

8 

21.94500 

21.36750 

20.79000 

9 

31.18500 

30.31875 

29.45250 

9 

28.87500 

27.72000 

25.98750 

9 

24.68813 

24.03844 

23.38875 

10 

34.65000 

33.68750 

32.72500 

10 

32.08333 

30.80000 

28.87500 

1  0 

27.43125 

26.70938 

25.98750 

12 

41.58000 

40.42500 

39.27000 

12 

38.50000 

36.96000 

34.65000 

12 

32.91750 

32.05125 

31.18500 

15 

51.97500 

50.53125 

49.08750 

15 

48 . 12500 

46.20000 

43.31250 

15 

41.14688 

40.06406 

38.98125 

25 

86.62500 

84.21875 

81.81250 

25 

80.20833 

77.00000 

72.18750 

25 

68.57813 

66.77344 

64.96875 

75 

259.87500 

252.65625 

245.43750 

75 

240.62500 

231.00000  216.56250 

75 

205.73438 

200.32031 

194.90625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3%  j 

No. 

33  J^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.46881 

2.77200 

2.56667, 

1 

2.43833 

2.31000 

2.25225 

1 

2 . 19450 

2.07900 

1.97505 

2 

4.93763 

5.54400 

5.13333 

2 

4.87667 

4.62000 

4.50450 

2 

4.38900 

4.15800 

3.95010 

3 

7.40644 

8.31600 

7.70000 

3 

7.31500 

6.93000 

6.75675 

3 

6.58350 

6.23700 

5.92515 

4 

9.87525 

11.08800 

10.26667 

4 

9.75333 

9.24000 

9.00900 

4 

8.77800 

8.31600 

7.90020 

5 

12.34406 

13.86000 

12.83333 

5 

12.19167 

11.55000 

11.26125 

5 

10.97250 

10.39500 

9.87525 

6 

14.81288 

16.63200 

15.40000 

6 

14.63000 

13.86000 

13.51350 

6 

13.16700 

12.47400 

11.85030 

7 

17.28169 

19.40400 

17.96667 

7 

17.06833 

16.17000 

15.76575 

7 

15.36150 

14.55300 

13.82535 

8 

19.75050 

22.17600 

20.53333 

8 

19.50667 

18.48000 

18.01800 

8 

17.55600 

16.63200 

15.80040 

9 

22.21931 

24.94800 

23 . 10000 

9 

21.94500 

20.79000 

20.27025 

9 

19.75050 

18.71100 

17.77545 

10 

24.68813 

27.72000 

25.66667 

10 

24.38333 

23.10000 

22.52250 

10 

21.94500 

20.79000 

19.75050 

12 

29.62575 

33.26400 

30.80000 

12 

29.26000 

27.72000 

27.02700 

12 

26.33400 

24.94800 

23.70060 

15 

37.03219 

41.58000 

38.50000 

15 

36.57500 

34.65000 

33.78375 

15 

32.91750 

31 . 18500 

29.62575 

25 

61.72031 

69.30000 

64.16667 

25 

60.95833 

57.75000 

56.30625 

25 

54.86250 

51.97500 

49.37625 

75 

185.16094 

207.90000 

192.50000 

75 

182.87500 

173.25000 

168.91875 

75 

164.58750 

155.92500 

148.12875 

56 


PRICE  $4.00 


o 

o 

X 

12^% 

15% 

Xo. 

i6H7o 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1  3.60000 

3.50000 

3.40000 

1 

3.33333 

3.20000 

3.00000 

1 

2.85000 

2.77500 

2.70000 

2  7.20000 

7.00000 

6.80000 

2 

6.66667 

6.40000 

6.00000 

2 

5 . 70000 

5 . 55000 

5.40000 

3  10.80000 

10.50000 

10.20000 

3 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

3 

8 . 55000 

8.32500 

8 . 10000 

4  14.40000 

14.00000 

13.60000 

4 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

4 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

5  18.00000 

17.50000 

17.00000 

5 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

5 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

6  21.60000 

21.00000 

20.40000 

6 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

6 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

7  25.20000 

24.50000 

23.80000 

7 

23.33333 

22.40000 

21.00000 

7 

19.95000 

19.42500 

18.90000 

8  2S.S0000 

2S. 00000 

27.20000 

8 

26.66667 

25.60000 

24.00000 

8 

22.80000 

22.20000 

21.60000 

9  32.40C00 

31.50000 

30.60000 

9 

30.00000 

28-S0000 

27.00000 

9 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

10  :6. ooooo 

35.00000 

34.00000 

10 

33.33333 

32.00000 

30.00000 

10 

28.50000 

27.75000 

27.00000 

1  2  43.20000 

42.00000 

40.80000 

12 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

12 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

15  54.00000 

52.50000 

51.00000 

15 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

15 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

25  90.00000 

87.50000 

85.00000 

25 

83.33333 

80.00000 

7 5 . 00000 

25 

71.25000 

69.37500 

67.50000 

7  5  270.00000 

262.50000 

255.00000 

75 

250.00000 

240.00000 

225.00000 

75 

213.75000 

208 . 12500 

202.50000 

No.  25-10-5% 

28%  33^% 

Xo. 

33^-5%  40%  40-2,^% 

Xo 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1  2.56500 

2.S8000  2.66667 

1 

2.53333  2.40000  2.34000 

1 

2.28000 

2.16000 

2.05200 

2  5.13000 

5.76000  5.33333 

2 

5.06667  4.80000  4.68000 

2 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

3  7.69500 

8.64000  8.00000 

3 

7.60000  7.20000  7.02000 

3 

6.84000 

6.48000 

6 . 15600 

4  10.26000 

11.52000  10.66667 

4 

10.13333  9.60000  9.36000 

4 

9.12000 

8.64000 

8.20800 

5  12.82500 

14.40000  13.33333 

5 

12.66667  12.00000  11.70000 

5 

11.40000 

10.S0000 

10.26000 

6  15.39000 

17.28000  16.00000 

6 

15.20000  14.40000  14.04000 

6 

13.6S000 

12.96000 

12.31200 

7  17.95500 

20.16000  18.66667 

7 

17.73333  16.80000  16.3S000 

7 

15.96000 

15.12000 

14.36400 

8  20.52000 

23.04000  21.33333 

3 

20.26667  19.20000  18.72000 

3 

18.24000 

17.2S000 

16.41600 

9  23.0S500 

25.92000  24.00000 

9 

22.80000  21.60000  21.06000 

9 

20.52000 

19.44000 

18.46S00 

1  0  25.65000 

28.80000  26.66667 

10 

25. 33333 !  24.00000  23.40000 

10 

22.80000 

21.60000 

20.52000 

1  2  30.78000 

34.56000  32.00000 

12 

30.40000  28.80000  28.0S000 

12 

27.36000 

25.92000 

24.62400 

15  38.47500 

43.20000  40.00000 

15 

38.00000  36.00000  35.10000 

15 

34.20000 

32.40000 

30.78000 

25  64.12500 

72.00000  66.66667 

25 

63.33333  60.00000  58.50000 

25 

57.00000 

54.00000 

51.30000 

7  5  192 . 37500  216 . 00000  200 . 00000 

75 

190.00000  ISO  .00000  175.50000 

75 

171.00000 

162.00000 

153.90000 

57 


PRICE  $4.20 


No. 

10% 

12^% 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.78000 

3.67500 

3.57000 

1 

3.50000 

3.36000 

3.15000 

1 

2.99250 

2.91375 

2.83500 

2 

7.56000 

7.35000 

7.14000 

2 

7.00000 

6.72000 

6.30000 

2 

5.98500 

5.82750 

5.67000 

3 

11.34000 

11.02500 

10.71000 

3 

10.50000 

10.08000 

9.45000 

3 

8.97750 

8.74125 

8.50500 

4 

15.12000 

14.70000 

14.28000 

4 

14.00000 

13.44000 

12.60000 

4 

11.97000 

11.65500 

11.34000 

5 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

5 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

5 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

6 

22.6S000 

22.05000 

21.42000 

6 

21.00000 

20.16000 

18.90000 

6 

17.95500 

17.48250 

17.01000 

7 

26.46000 

25.72500 

24.99000 

7 

24.50000 

23.52000 

22.05000 

7 

20.94750 

20.39625 

19.84500 

8 

30.24000 

29.40000 

28.56000 

8 

28.00000 

26.88000 

25.20000 

8 

23.94000 

23.31000 

22.68000 

9 

34.02000 

33.07500 

32.13000 

9 

31.50000 

30.24000 

28.35000 

9 

26.93250 

26.22375 

25.51500 

10 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

10 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

10 

29.92500 

29.13750 

28.35000 

12 

45.36000 

44.10000 

42.84000 

12 

42.00000 

40.32000 

37.80000 

12 

35.91000 

34.96500 

34.02000 

15 

56.70000 

55 . 12500 

53.55000 

15 

52.50000 

50.40000 

47.25000 

15 

44.88750 

43.70625 

42.52500 

25 

94.50000 

91.87500 

89.25000^ 

25 

87.50000 

84.00000 

78.75000 

25 

74.81250 

72.84375 

70.87500 

75 

283.50000 

275.62500 

267.75000 

75 

262.50000 

252.00000 

236.25000 

75 

224.43750 

218.53125 

212.62500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.69325 

3.02400 

2.80000 

1 

2.66000 

2.52000 

2.45700 

1 

2.39400 

2.26800 

2.15460 

2 

5.3S650 

6.04800 

5.60000 

2 

5.32000 

5.04000 

4.91400 

2 

4.78800 

4.53600 

4.30920 

3 

8.07975 

9.07200 

8.40000 

3 

7.98000 

7.56000 

7.37100 

3 

7.18200 

6.80400 

6.46380 

4 

10.77300 

12.09600 

11.20000 

4 

10.64000 

10.08000 

9.82800 

4 

9.57600 

9.07200 

8.61840 

5 

13.46625 

15.12000 

14.00000 

5 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

5 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

6 

16.15950 

18.14400 

16.80000 

6 

15.96000 

15.12000 

14.74200 

6 

14.36400 

13.60800 

12.92760 

7 

18.85275 

21.16800 

19.60000 

7 

18.62000 

17.64000 

17.19900 

7 

16.75800 

15.87600 

15.08220 

8 

21.54600 

24.19200 

22.40000 

8 

21.28000 

20 . 16000 

19.65600 

8 

19.15200 

18.14400 

17.23680 

9 

24.23925 

27.21600 

25.20000 

9 

23.94000 

22.6S000 

22.11300 

9 

21.54600 

20.41200 

19.39140 

10 

26.93250 

30.24000 

28.00000 

10 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

10 

23.94000 

22.6S000 

21.54600 

12 

32.31900 

36.2S800 

33.60000 

12 

31.92000 

30.24000 

29.4S400 

12 

28.72800 

27.21600 

25.85520 

15 

40.39875 

45.36000 

42.00000 

15 

39.90000 

37.S0000 

36.85500 

15 

35.91000 

34.02000 

32.31900 

25 

67.33125 

75.60000 

70.00000 

25 

66.50000 

63.00000 

61.42500 

25 

59.85000 

56.70000 

53.86500 

75 

201.99375 

226.80000 

210.00000 

75 

199.50000 

189.00000 

184.27500 

75 

179.55000 

170.10000 

161.59500 

58 


PRICE  $4.25 


No. 

10% 

12 

15% 

1 

3.82500 

3.71875 

3.61250 

2 

7.65000 

7.43750 

7.22500 

3 

11.47500 

11.15625 

10.83750 

4 

15.30000 

14.87500 

14.45000 

5 

19.12500 

18.59375 

18.06250 

6 

22.95000 

22.31250 

21.67500 

7 

26.77500 

26.03125 

25.28750 

8 

30.60000 

29.75000 

28.90000 

9 

34.42500 

33.46875 

32.51250 

10 

38.25000 

37.18750 

36 . 12500 

12 

45.90000 

44.62500 

43.35000 

15 

57.37500 

55.78125 

54 . 18750 

25 

95 .62500 

92.96875 

90.31250 

75 

286.87500 

278.90625 

270.93750 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

1 

3.54167 

3.40000 

3.18750 

2 

7.08333 

6.80000 

6.37500 

3 

10.62500 

10.20000 

9.56250 

4 

14.16667 

13.60000 

12.75000 

5 

17.70833 

17.00000 

15.93750 

6 

21.25000 

20.40000 

19 . 12500 

7 

24.79167 

23.80000 

22.31250 

8 

28.33333 

27.20000 

25.50000 

9 

31.87500 

30.60000 

28.68750 

10 

35.41667 

34.00000 

31.87500 

12 

42.50000 

40.80000 

38.25000 

15 

53.12500 

51.00000 

47.81250 

25 

88.54167 

85.00000 

79.68750 

75 

265.62500 

255.00000 

239.06250 

No. 

25-5% 

25-7^  % 

25-10% 

1 

3.02813 

2.94844 

2.86875 

2 

6.05625 

5.89688 

5.73750 

3 

9.08438 

8.84531 

8.60625 

4 

12.11250 

11.79375 

11.47500 

5 

15 . 14063 

14.74219 

14.34375 

6 

18.16875 

17.69063 

17.21250 

7 

21.19688 

20.63906 

20.08125 

8 

24.22500 

23.58750 

22.95000 

9 

27.25313 

26.53594 

25.81875 

10 

30.28125 

29.48438 

28.68750 

12 

36.33750 

35.38125 

34.42500 

15 

45.42188 

44.22656 

43.03125 

25 

75.70313 

73.71094 

71.71875 

75 

227 . 10938 

221.13281 

215.15625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.72531 

3.06000 

2.83333 

1 

2.69167 

2.55000 

2.48625 

1 

2.42250 

2.29500 

2.18025 

2 

5.45063 

6 . 12000 

5.66667 

2 

5.38333 

5 . 10000 

4.97250 

2 

4.84500 

4.59000 

4.36050 

3 

8.17594 

9 . 18000 

8.50000 

3 

8.07500 

7.65000 

7.45875 

3 

7.26750 

6.88500 

6.54075 

4 

10.90125 

12.24000 

11.33333 

4 

10.76667 

10.20000 

9.94500 

4 

9.69000 

9 . 18000 

8.72100 

5 

13.62656 

15.30000 

14.16667 

5 

13.45833 

12.75000 

12.43125 

5 

12.11250 

11.47500 

10.90125 

6 

16.35188 

18.36000 

17.00000 

6 

16 . 15000 

15.30000 

14.91750 

6 

14.53500 

13.77000 

13.08150 

7 

19.07719 

21 .42000 

19.83333 

7 

18.84167 

17.85000 

17.40375 

7 

16.95750 

16.06500 

15.26175 

8 

21 .80250 

24.48000 

22.66667 

8 

21.53333 

20.40000 

19.89000 

8 

19.38000 

18.36000 

17.44200 

9 

24.52781 

27.54000 

25.50000 

9 

24.22500 

22.95000 

22.37625 

9 

21.80250 

20.65500 

19.62225 

10 

27.25313 

30.60000 

28.33333 

10 

26.91667 

25.50000 

24 .86250 

10 

24.22500 

22.95000 

21 .80250 

12 

32.70375 

36.72000 

34.00000 

12 

32.30000 

30.60000 

29.83500 

12 

29.07000 

27.54000 

26.16300 

15 

40.87969 

45.90000 

42.50000 

15 

40.37500 

38.25000 

37.29375 

15 

36.33750 

34.42500 

32.70375 

25 

68.13281 

76.50000 

70.83333 

25 

67.29167 

63.75000 

62.15625 

25 

60.56250 

57.37500 

54.50625 

75 

204.39844 

229.50000 

212.50000 

75 

201 .87500 

191.25000 

186.46875 

75 

181 .68750 

172.12500 

163.51875 

59 


PRICE  $4.40 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

I6%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.96000 

3.85000 

3.74000 

1 

3.66667 

3.52000 

3.30000 

1 

3.13500 

3.05250 

2.97000 

2 

7.92000 

7.70000 

7.48000 

2 

7.33333 

7.04000 

6.60000 

2 

6.27000 

6 . 10500 

5.94000 

3 

11.88000 

11.55000 

11.22000 

3 

11.00000 

10.56000 

9.90000 

3 

9.40500 

9.15750 

8.91000 

4 

15.84000 

15.40000 

14.96000 

4 

14.66667 

14.08000 

13.20000 

4 

12.54000 

12.21000 

11.88000 

5 

19.80000 

19.25000 

18.70000 

5 

18.33333 

17.60000 

16.50000 

5 

15.67500 

15.26250 

14.85000 

6 

23.76000 

23 . 10000 

22.44000 

6 

22.00000 

21 . 12000 

19.80000 

6 

18.81000 

18.31500 

17.82000 

7 

27.72000 

26.95000 

26.18000 

7 

25.66667 

24.64000 

23 . 10000 

7 

21.94500 

21.36750 

20.79000 

8 

31.6S000 

30.80000 

29.92000 

8 

29.33333 

28.16000 

26.40000 

8 

25.08000 

24.42000 

23.76000 

9 

35.64000 

34.65000 

33.66000 

9 

33.00000 

31.68000 

29.70000 

9 

28.21500 

27.47250 

26.73000 

10 

39.60000 

38.50000 

37.40000 

10 

36.66667 

35.20000 

33.00000 

10 

31.35000 

30.52500 

29.70000 

12 

47.52000 

46.20000 

44.88000 

12 

44.00000 

42.24000 

39.60000 

12 

37.62000 

36.63000 

35.64000 

15 

59.40000 

57.75000 

56.10000 

15 

55.00000 

52.80000 

49.50000 

15 

47.02500 

45.78750 

44.55000 

25 

99.00000 

96.25000 

93.50000 

25 

91.66667 

88.00000 

82.50000 

25 

78.37500 

76.31250 

74.25000 

75 

297.00000 

288.75000 

280.50000 

75 

275.00000 

264.00000 

247.50000 

75 

235.12500 

228.93750 

222.75000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

2.82150 

3.16800 

2.93333 

1 

2.78667 

2.64000 

2.57400 

1 

2.50800 

2.37600 

2.25720 

2 

5.64300 

6.33600 

5.86667 

2 

5.57333 

5.28000 

5 . 14800 

2 

5.01600 

4.75200 

4.51440 

3 

8.46450 

9.50400 

8.80000 

3 

8.36000 

7.92000 

7.72200 

3 

7.52400 

7 . 12800 

6.77160 

4 

11.28600 

12.67200 

11.73333 

4 

11.14667 

10.56000 

10.29600 

4 

10.03200 

9.50400 

9.02880 

5 

14 . 10750 

15.84000 

14.66667 

5 

13.93333 

13.20000 

12.87000 

5 

12.54000 

11.88000 

11.28600 

6 

16.92900 

19.00800 

17.60000 

6 

16.72000 

15.84000 

15.44400 

6 

15.04800 

14.25600 

13.54320 

7 

19.75050 

22.17600 

20.53333 

7 

19.50667 

18.48000 

18.01800 

7 

17.55600 

16.63200 

15.80040 

8 

22.57200 

25.34400 

23.46667 

8 

22.29333 

21.12000 

20.59200 

8 

20.06400 

19.00800 

18.05760 

9 

25.39350 

28.51200 

26.40000 

9 

25.08000 

23.76000 

23.16600 

9 

22.57200 

21.38400 

20.31480 

10 

28.21500 

31.68000 

29.33333 

10 

27.86667 

26.40000 

25.74000 

10 

25.08000 

23.76000 

22.57200 

12 

33.85800 

38.01600 

35.20000 

12 

33.44000 

31.68000 

30.88800 

12 

30.09600 

28.51200 

27.0S640 

15 

42.32250 

47.52000 

44.00000 

15 

41 .80000 

39.60000 

38.61000 

15 

37.62000 

35.64000 

33.85800 

25 

70.53750 

79.20000 

73.33333 

25 

69.66667 

66.00000 

64.35000 

25 

62.70000 

59.40000 

56.43000 

75 

211.61250 

237.60000 

220.00000 

75 

209.00000 

198.00000 

193.05000 

75 

188 . 10000 

178.20000 

169.29000 
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PRICE  $4.50 


No. 

10% 

I2J^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

4.05000 

3.93750 

3.82500 

1 

3 .75000 

3.60000 

3.37500 

1 

3.20625 

3.12188 

3.03750 

2 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

2 

7 . 50000 

7.20000 

6.75000 

2 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

3 

12.15000 

11.81250 

11.47500 

3 

11.25000 

10.80000 

10 . 12500 

3 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

4 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

4 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

4 

12.82500 

12.48750 

12 . 15000 

5 

20.25000 

19.68750 

19 . 12500 

5 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

5 

16.03125 

15.60938 

15 . 18750 

6 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

6 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

6 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

7 

28.35000 

27.56250 

26.77500 

7 

26.25000 

25.20000 

23.62500 

7 

22.44375 

21.85313 

21 .26250 

8 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

8 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

8 

25 . 65000 

24.97500 

24.30000 

9 

36.45000 

35.43750 

34.42500 

9 

33.75000 

32.40000 

30.37500 

9 

28.85625 

28.09688 

27.33750 

10 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

10 

37 . 50000 

36.00000 

33.75000 

1  0 

32.06250 

31.21875 

30 .37500 

12 

48.60000 

47.25000 

45.90000 

12 

45.00000 

43.20000 

40.50000 

12 

38.47500 

37.46250 

36.45000 

15 

60.75000 

59.06250 

57.37500 

15 

56.25000 

54.00000 

50 . 62500 

15 

48.09375 

46.82813 

45.56250 

25 

101.25000 

98.43750 

95 . 62500 

25 

93.75000 

90.00000 

84.37500 

25 

80.15625 

78.04688 

75.93750 

75 

303 . 75000 

295.31250 

286.87500 

75 

281.25000 

270.00000 

253 . 12500 

75 

240.46875 

234 . 14063 

227.81250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  }4% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40- !  0-5% 

1 

2.88563 

3.24000 

3.00000 

1 

2.85000 

2.70000 

2.63250 

1 

2 . 56500 

2.43000 

2.30S50 

2 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

2 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

2 

5 . 13000 

4.86000 

4.61700 

3 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

3 

8 . 55000 

8 . 10000 

7 .89750 

3 

7.69500 

7.29000 

6.92550 

4 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

4 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

4 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

5 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

5 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

5 

12.82500 

12 . 15000 

11.54250 

6 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

6 

17.10000 

16.20000 

15 .79500 

6 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

7 

20 . 19938 

22.68000 

21.00000 

7 

19.95000 

18.90000 

18.42750 

7 

17 .95500 

17.01000 

16 . 15950 

8 

23.08500 

25.92000 

24.00000 

8 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

3 

20.52000 

19.44000 

18.46800 

9 

25.97063 

29 . 16000 

27.00000 

9 

25 . 65000 

24.30000 

23.69250 

9 

23.08500 

21.87000 

20.77650 

10 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

10 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

10 

25 . 65000 

24.30000 

23.08500 

12 

34.62750 

38.88000 

36.00000 

12 

34.20000 

32.40000 

31.59000 

12 

30.78000 

29.16000 

27.70200 

1  5 

43.28438 

48.60000 

45.00000 

15 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

15 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

25 

72 . 14063 

81.00000 

75.00000 

25 

71.25000 

67.50000 

65.81250 

25 

64 . 12500 

60 .75000 

57.71250 

75 

216.42188 

243.00000 

225.00000 

75 

213.75000 

202.50000 

197.43750 

75 

192.37500 

1S2. 25000 

173.13750 

61 


PRICE  $4.75 


No. 

io% 

I2K% 

15% 

No. 

IGH% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

4.27500 

4 . 15625 

4.03750 

1 

3.95833 

3.80000 

3.56250 

1 

3.38438 

3.29531 

3.20625 

2 

8.55000 

8.31250 

8.07500 

2 

7.91667 

7.60000 

7 . 12500 

2 

6.76875 

6.59063 

6.41250 

3 

12.82500 

12.46875 

12.11250 

3 

11.87500 

11.40000 

10.68750 

3 

10.15313 

9.88594 

9.61875 

4 

17.10000 

16.62500 

16 . 15000 

4 

15.83333 

15.20000 

14.25000 

4 

13.53750 

13.18125 

12.82500 

5 

21.37500 

20.78125 

20.18750 

5 

19.79167 

19.00000 

17.81250, 

5 

16.92188 

16.47656 

16.03125 

6 

25.65000 

24.93750 

24.22500 

6 

23.75000 

22.800(50 

21.37500 

6 

20.30625 

19.77188 

19.23750 

7 

29.92500 

29.09375 

28.26250. 

7 

27.70833 

26.60000 

24.93750; 

7 

23.69063 

23.06719 

22. 44375 

8 

34.20000 

33.25000 

32.30000 

8 

31.66667 

30.40000 

28.50000 

8 

27.07500 

26.36250 

25.65000 

9 

38.47500 

37.40625 

36.33750 

9 

35.62500 

34.20000 

32.06250 

9 

30.45938 

29.65781 

28.85625 

10 

42.75000 

41.56250 

40.37500 

10 

39.58333 

38.00000 

35.62500 

10 

33.84375 

32.95313 

32.06250 

12 

51.30000 

49.87500 

48.45000, 

12 

47.50000 

45.60000 

42.75000 

12 

40.61250 

39.54375 

38.47500 

15 

64.12500 

62.34375 

60.56250 

1  5 

59.37500 

57.00000 

53.43750 

15 

50.76563 

49.42969 

48.09375 

rv> 

01 

106.87500 

103.90625 

100.93750 

25 

98.95833 

95.00000 

89.06250 

25 

84.60938 

82.38281 

80.15625 

75 

320.62500 

311.71875 

302.81250 

75 

296.87500 

285.00000 

267.18750 

75 

253.82813 

247.14844 

240.46875 

No. 

25-10-5% 

28% 

33M% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40  10-5% 

1 

3.04594 

3.42000 

3.16667 

1 

3.00833 

2.85000 

2.77875 

1 

2.70750 

2.56500 

2.43675 

2 

6.09188 

6.84000 

6.33333 

2 

6.01667 

5.70000 

5.55750 

2 

5.41500 

5 . 13000 

4.87350 

3 

9.13781 

10.26000 

9.50000 

3 

9.02500 

8.55000 

8.33625 

3 

8.12250 

7.69500 

7.31025 

4 

12.18375 

13.68000 

12.66667 

4 

12.03333 

11.40000 

11.11500 

4 

10.83000 

10.26000 

9.74700 

5 

15.22969 

17 . 10000 

15.83333 

5 

15.04167 

14.25000 

13.89375 

5 

13.53750 

12.82500 

12.18375 

6 

18.27563 

20.52000 

19.00000 

6 

18.05000 

17.10000 

16.67250 

6 

16.24500 

15.39000 

14.62050 

7 

21.32156 

23.94000 

22 . 16667 

7 

21.05833 

19.95000 

19.45125 

7 

18.95250 

17.95500 

17.05725 

S 

24.36750 

27.36000 

25.33333 

a 

24.06667 

22.80000 

22.23000 

8 

21.66000 

20.52000 

19.49400 

9 

27.41344 

30.78000 

28.50000 

9 

27.07500 

25.65000 

25.00875 

9 

24.36750 

23.08500 

21.93075 

10 

30.45938 

34.20000 

31.66667 

10 

30.08333 

28.50000 

27.78750 

10 

27.07500 

25.65000 

24.36750 

12 

36.55125 

41.04000 

38.00000 

12 

36 . 10000 

34.20000 

33.34500 

12 

32.49000 

30.78000 

29.24100 

15 

45.68906 

51.30000 

47.50000 

15 

45.12500 

42.75000 

41.68125 

15 

40.61250 

38.47500 

36.55125 

25 

76 . 14844 

85.50000 

79.16667 

25 

75.20833 

71.25000 

69.46875 

25 

67.68750 

64.12500 

60.91875 

75 

228.44531 

256.50000 

237.50000 

75 

225.62500 

213.75000 

208.40625 

75 

203.06250 

192.37500 

182.75625 

62 


PRICE  $4.80 


No. 

10% 

I2J^% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

4.32000 

4.20000 

4.08000 

1 

4.00000 

3.84000 

3.60000 

1 

3.42000 

3.33000 

3.24000 

2 

8.64000 

8.40000 

8 . 16000 

2 

8.00000 

7.68000 

7.20000 

2 

6.84000 

6.66000 

6.48000 

3 

12.96000 

12.60000 

12.24000 

3 

12.00000 

11.52000 

10.80000 

3 

10.26000 

9.99000 

9.72000 

4 

17.28000 

16.80000 

16.32000 

4 

16.00000 

15.36000 

14.40000 

4 

13.68000 

13.32000 

12.96000 

5 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

5 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

5 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

6 

25.92000 

25.20000 

24.48000 

6 

24.00000 

23.04000 

21.60000 

6 

20.52000 

19.98000 

19.44000 

7 

30.24000 

29.40000 

28.56000 

7 

28.00000 

26.88000 

25.20000 

7 

23.94000 

23.31000 

22.68000 

8 

34.56000 

33.60000 

32.64000 

8 

32.00000 

30.72000 

28.S0000 

8 

27.36000 

26.64000 

25.92000 

9 

38.88000 

37.80000 

36.72000 

9 

36.00000 

34.56000 

32.40000 

9 

30.78000 

29.97000 

29 . 16000 

10 

43.20000 

42.00000 

40.80000 

10 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

10 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

12 

51.84000 

50.40000 

48.96000 

12 

48.00000 

46.08000 

43.20000 

12 

41.04000 

39.96000 

38.88000 

15 

64.80000 

63.00000 

61.20000 

15 

60.00000 

57.60000 

54.00000 

15 

51.30000 

49.95000 

48.60000 

25 

108.00000 

105.00000 

102.00000 

25 

100.00000 

96.00000 

90.00000 

25 

85 . 50000 

83.25000 

81.00000 

75 

324.00000 

315.00000 

306.00000 

75 

300.00000 

288.00000 

270.00000 

75 

256 . 50000 

249.75000 

243.00000 

No. 

25-10-5%  28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No.  40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

3.07800  3.45600 

3.20000 

1 

3.04000 

2.88000 

2.80800 

1  2.73600 

2.59200 

2.46240 

2 

6.15600^  6.91200 

6.40000 

2 

6. 08000 ( 

5.76000 

5.61600 

2  5.47200 

5.18400 

4.92480 

3 

9.23400  10.36800 

9.60000 

3 

9.12000 

8.64000 

8.42400 

3  8.20800 

7.77600 

7.38720 

4 

12.31200  13.82400 

12.80000 

4 

12.16000 

11.52000 

11.23200 

4  10.94400 

10.36800 

9.84960 

5 

15.39000  17.28000 

16.00000 

5 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

5  13.68000 

12.96000 

12.31200 

6 

18.46800  20.73600 

19.20000 

6 

18.24000 

17.28000 

16.84800 

6  16.41600 

15.55200 

14.77440 

7 

21.54600  24.19200 

22.40000 

7 

21.28000 

20.16000 

19.65600 

7  19.15200 

18.14400 

17.23680 

8 

24.62400  27.64800 

25.60000 

8 

24.32000 

23.04000 

22.46400 

8  21 .88800 

20.73600 

19.69920 

9 

27.70200;  31.10400 

28.80000 

9 

27.36000 

25.92000 

25.27200 

9  24.62400 

23.32800 

22.16160 

10 

30.78000  34.56000 

1 

32.00000 

10 

30.40000 

28.80000 

28.08000 

10  27.36000 

25.92000 

24.62400 

1  2 

36.93600  41.47200 

38.4O000 

1  2 

36.48000 

34.56000 

33.69600 

1  2  32.83200 

31.10400 

29.54880 

15 

46.17000  51.84000 

48.00000 

15 

45.60000 

43.20000 

42 . 12000 

15  41.04000 

38.88000 

36.93600 

25 

76.95000  86.40000 

80.00000 

25 

76.00000 

72.00000 

70.20000 

25  68.40000 

64.80000 

61 .56000 

75 

230.85000  259.20000 

! 

240.00000 

75 

22S. 00000  216.00000 

210.60000 

7  5  205.20000 

194.40000 

184.68000 

63 


PRICE  $4.90 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

1 

4.41000 

4.28750 

4.16500 

2 

8.82000 

8.57500 

8.33000 

3 

13.23000 

12.86250 

12.49500 

4 

17.64000 

17.15000 

16.66000 

5 

22.05000 

21.43750 

20.82500 

6 

26.46000 

25.72500 

24.99000 

7 

30.87000 

30.01250 

29.15500 

8 

35.28000 

34.30000 

33.32000 

9 

39.69000 

38.58750 

37.48500 

10 

44 . 10000 

42.87500 

41. 65000 1 

12 

52.92000 

51.45000 

49.98000 

15 

66.15000 

64.31250 

62.47500 

25 

110.25000 

107 . 18750 

104.12500 

75 

330.75000 

321.56250  312.37500 

No. 


16  %%  20% 


25% 


1 

2 

3  12 

4  16 

5  20 

6  24 

7  28 

8  32 

9  36 

10  40 


4.08333 
8.16667 
25000 
33333 
41667 
50000 
5S333 
66667 
75000 
83333 
00000 
25000 
08333 


12  49 
15  61 

25  102 
75  306.25000  294 


3.92000  3.67 

7.84000  7 .31 

11.76000  11.02 
15.68000  14. 7C 
19.60000  18.37 
23.52000  22.05 
27.44000  25.72 
31.36000  29.40 
35.28000  33.07500 
39.20000  36.75000 
47.04000  44.10000 
58.80000  55.12 
98 .00000 1  91.87 
00000  275.62500 


No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

3.49125 

3.39938 

3.30750 

2 

6.98250 

6.79875 

6.61500 

3 

10.47375 

10.19813 

9.92250 

A 

13.96500 

13.59750 

13.23000 

5 

17.45625 

16.99688 

16.53750 

6 

20.94750 

20.39625 

19.84500 

7 

24.43875 

23.79563 

23 . 15250 

8 

27.93000 

27 . 19500 

26.46000 

9 

31.42125 

30.59438 

29.76750 

10 

34.91250 

33.99375 

33.07500 

12 

41.89500 

40.79250 

39.69000 

15 

52.36875 

50.99063 

49.61250 

25 

87.28125 

84.98438 

82.68750 

75 

261.84375 

254.95313 

| 

248.06250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33M-5  % 

40% 

fa 

1 

o 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

3.14213 

3.52800 

3.26667 

1 

3 . 10333 

2.94000 

2.86650 

1 

2.79300 

2.64600 

2.51370 

2 

6.28425 

7.05600 

6.53333 

2 

6.20667 

5.88000 

5.73300 

2 

5.58600 

5.29200 

5.02740 

3 

9.42638 

10.58400 

9.80000 

3 

9.31000 

8.82000 

8.59950 

3 

8.37900 

7.93800 

7.54110 

4 

12.56850 

14.11200 

13.06667 

4 

12.41333 

11.76000 

11.46600 

4 

11.17200 

10.58400 

10.05480 

5 

15.71063 

17.64000 

16.33333 

5 

15.51667 

14.70000 

14.33250 

5 

13.96500 

13.23000 

12.56850 

6 

18.85275 

21.16800 

19.60000 

6 

18.62000 

17.64000 

17.19900 

6 

16.75800 

15.87600 

15.08220 

7 

21.99488 

24.69600 

22.86667 

7 

21.72333 

20.58000 

20.06550 

7 

19.55100 

18.52200 

17.59590 

8 

25 . 13700 

28.22400 

26.13333 

8 

24.82667 

23.52000 

22.93200 

8 

22.34400 

21 . 16800 

20 . 10960 

9 

28.27913 

31.75200 

29.40000 

9 

27.93000 

26.46000 

25.79850 

9 

25 . 13700 

23.81400 

22.62330 

1  0 

31.42125 

35.28000 

32.66667 

10 

31.03333 

29.40000 

28.66500 

10 

27.93000 

26.46000 

25 . 13700 

1  2 

37.70550 

42.33600 

39.20000 

12 

37.24000 

35.28000 

34.39800 

12 

33.51600 

31.75200 

30 . 16440 

1  5 

47.13188 

52.92000 

49.00000 

15 

46.55000 

44 . 10000 

42.99750 

15 

41.89500 

39.69000 

37.70550 

25 

78.55313 

88.20000 

81.66667 

25 

77.58333 

73.50000 

71.66250 

25 

69.82500 

66 . 15000 

62.84250 

75 

235.65938 

264.60000 

245.00000 

75 

232.75000 

220.50000 

214.98750 

75 

209.47500 

198.45000 

188.52750 
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PRICE  $5.00 


No. 

10% 

I2H%  '5% 

1 

4.50000 

4.37500  4.25000 

2 

9.00000 

8.75000'  8.50000 

3 

13.50000 

13.12500  12.75000 

4 

18.00000 

17.50000  17.00000 

5 

22.50000 

21.87500  21.25000 

6 

27.00000 

26.25000  25.50000 

7 

31.50000 

30.62500^  29.75000 

8 

36.00000 

35.00000  34.00000 

9 

40.50000 

39.37500  38.25000 

10 

45.00000 

43.75000  42.50000 

12 

54.00000 

52.50000  51.00000 

1  5 

67.50000 

65.62500  63.75000 

25 

112.50000 

109.37500  106.25000 

01 

337.50000 

328.12500  318.75000 

No.  16  %% 

20%  25% 

1  4 . 16667 

4.00000  3.75000 

2  8.33333 

8.00000  7.50000 

3  12.50000 

12.00000  11.25000 

4  16.66667 

16.00000  15.00000 

5  20.83333 

20.00000  18.75000 

6  25.00000 

24.00000  22.50000 

7  29.16667 

28.00000  26.250001 

8  33.33333 

32.00000  30.000001 

9  37.50000 

36.00000  33.75000 

10  41.66667 

40.00000  37.50000 

1  2  50.00000 

48.00000  45.00000 

15  62.50000 

60.00000  56.25000! 

25  104.16667 

100.00000  93.75000 

7  5  312.50000 

300.00000  281.25000 

No. 

25-5%  25-7^% 

25-10% 

1 

3.56250  3.46875 

3.37500 

2 

7.12500  6.93750 

6.75000 

3 

10.68750  10.40625 

10.12500 

4 

14.25000  13.87500 

13.50000 

5 

17.81250  17.34375 

16.87500 

6 

21.37500  20.81250 

20.25000 

7 

24.93750  24.28125 

23.62500 

S 

28.50000  27.75000 

27.00000 

S 

32.06250  31.21875 

30.37500 

10 

35.62500  34.68750 

33.75000 

12 

42.75000  41.62500 

40.50C00 

15 

53.43750  52.03125 

50.62500 

25 

89.06250  86.71875 

84.37500 

75 

267.18750  260.15625 

253.12500 

No.  25-10-5% 

28% 

33  H% 

No.  33^-5% 

40%  40-2^% 

No.  40-5%  40-10% 

40-10-5% 

1  3.20625 

3.60000 

3.33333 

1  3.16667 

3.00000  2.92500 

1  2.85000  2.70000 

2 . 56500 

2  6.41250 

7.20000 

6.66667 

2  6.33333 

6.00000  5.85000 

2  5.70000  5.40000 

5.13000 

3  9.61875 

10.80000 

10.00000 

3  9.50000 

9.00000  8.77500 

3  8.55000  8.10000 

7.69500 

4  12.82500 

14.40000 

13.33333 

4  12.66667 

12.00000  11.700001 

4  11.40000  10.80000 

10.26000 

5  16.03125 

IS. 00000 

16.66667 

5  15.83333 

15.00000  14.62500 

5  14.25000  13.50000 

12.82500 

6  19.23750 

21.60000 

20.00000 

6  19.00000 

18.00000  17.55000 

6  17.10000  16.20000 

15.39000 

7  22.44375 

25.20000 

23.33333 

7  22.16667 

21.00000  20.47500 

7  19.95000  18.90000 

17.95500 

8  25 . 65000 

28.80000 

26.66667 

8  25.33333 

24.00000  23.40000 

8  22.80000  21.60000 

20 . 52000 

9  28.S5625 

32.40000 

30.00000 

| 

9  28.50000 

27.00000  26.32500 

9  25.65000  24.30000 

23.0S500 

1  0  32.06250 

36.00000 

33.33333 

1  0  31.66667 

30.00000  29.25000 

1  0  28.50000  27.00000 

25.65000 

1  2  38.47500 

43.20000 

40.00000 

12  38.00000 

36.00000  35.10000 

1  2  34.20000  32.40000 

30.7S000 

1  5  48.09375 

54.00000 

50.00000 

15  47.50000 

45.00000  43.87500* 

15  42.75000  40.50000 

38.47500 

25  80.15625 

90.00000 

83.33333 

2  5  79.16666 

75.00000  73.12500 

2  5  71.25000  67.50000 

64.12500 

75  240.46875 

270.00000 

250 . 00000 

7  5  237.50000 

225.00000  219.37500 

7  5  213. 75000  202 . 50000 

192.37500 
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PRICE  $5.25 


No. 

10% 

12  Wo 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

4.72500 

4.59375 

4.46250 

1 

4.37500 

4.20000 

3.93750 

1 

3.74063 

3.64219 

3.54375 

2 

9.45000 

9.18750 

8.92500 

2 

8.75000 

8.40000 

7.87500 

2 

7.48125 

7.28438 

7.08750 

3 

14.17500 

13.78125 

13.38750 

3 

13.12500 

12.60000 

11.81250 

3 

11.22188 

10.92656 

10.63125 

4 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

4 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

4 

14.96250 

14.56875 

14.17500 

5 

23.62500 

22.96875 

22.31250 

5 

21.87500 

21.00000 

19.68750 

5 

18.70313 

18.21094 

17.71875 

6 

28.35000 

27.56250 

26.77500 

S 

26.25000 

25.20000 

23.62500 

6 

22.44375 

21.85313 

21.26250 

7 

33.07500 

32 . 15625 

31.23750 

7 

30.62500 

29.40000 

27.56250 

7 

26.18438 

25.49531 

24.80625 

8 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

8 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

8 

29.92500 

29.13750 

28.35000 

9 

42.52500 

41.34375 

40.16250 

9 

39.37500 

37.80000 

35.43750 

9 

33.66563 

32.77969 

31.89375 

10 

47.25000 

45.93750 

44.62500 

10 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

10 

37.40625 

36.42188 

35.43750 

12 

56.70000 

55.12500 

53.55000 

12 

52.50000 

50.40000 

47.25000 

12 

44.88750 

43.70625 

42.52500 

15 

70.87500 

68.90625 

66.93750 

15 

65.62500 

63.00000 

59.06250 

15 

56 . 10938 

54.63281 

53 . 15625 

25 

118.12500 

114.84375 

111.56250 

25 

109.37500 

105.00000 

98.43750 

25 

93.51563 

91.05469 

88.59375 

75 

354.37500 

344.53125 

334.68750 

75 

328.12500  315.00000 

295.31250 

75 

280.54688 

273.16406 

265.78125 

No. 

25-10-5% 

28% 

33M% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2,4% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

3.36656 

3.78000 

3.50000 

1 

3.32500 

3.15000 

3.07125 

1 

2.99250 

2.83500 

2.69325 

2 

6.73313 

7.56000 

7.00000 

2 

6.65000 

6.30000 

6.14250 

2 

5.98500 

5.67000 

5.38650 

3 

10.09969 

11.34000 

10.50000 

3 

9.97500 

9.45000 

9.21375 

3 

8.97750 

8 . 50500 

8.07975 

4 

13.46625 

15 . 12000 

14.00000 

4 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

4 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

5 

16.83281 

18.90000 

17.50000 

5 

16.62500 

15.75000 

15.35625 

5 

14.96250 

14.17500 

13.46625 

6 

20.19938 

22.68000 

21.00000 

6 

19.95000 

18.90000 

18.42750 

6 

17.95500 

17.01000 

16.15950 

7 

23.56594 

26.46000 

24.50000 

7 

23.27500 

22.05000 

21.49875 

7 

20.94750 

19.84500 

18.85275 

8 

26.93250 

30.24000 

28.00000, 

8 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

8 

23.94000 

22.68000 

21.54600 

9 

30.29906 

34.02000 

31.50000  9 

29.92500 

28.35000 

27.64125 

9 

26.93250 

25.51500 

24.23925 

10 

33.66563 

37.80000 

35.00000 

10 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

10 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

12 

40.39875 

45.36000 

42.00000, 

12 

39.90000 

37.S0000 

36.85500 

12 

35.91000 

34.02000 

32.31900 

15 

50.49844 

56.70000 

52.50000 

15 

49.87500 

47.25000 

46.06875 

15 

44.88750 

42.52500 

40.39875 

25 

84.16406 

94.50000 

87.50000 

25 

83.12500 

78.75000 

76.78125 

25 

74.81250 

70.87500 

67.33125 

75 

252.49219 

283.50000 

262.50000 

75 

249.37500 

236.25000 

230.34375 

75 

224.43750 

212.62500 

201.99375 
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PRICE  $5.50 


No.  10% 


1  4 

2  9 

3  14 

4  19 

5  24 

6  29 

7  34 

8  39 

9  44 
10  49 
12  59 
15  74 
25  123 
75  371 


95000 

90000 

85000 

S0000 

75000 

70000 

65000 

60000 

55000 

50000 

40000 

25000 

75000 

25000 


12  H% 


4. 

9. 

14. 

19 

24 

28. 

33 

38, 

43 

48. 

57 

72 

120. 

360. 


81250 

62500 


87500 

68750 


15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-74% 

25-10% 

4.67500 

1 

4.58333 

4.40000 

4.12500 

1 

3.91875 

3.81563 

3.71250 

9.35000 

2 

9.16667 

8.80000 

8.25000 

2 

7.83750 

7.63125 

7.42500 

14.02500 

3 

13.75000 

13.20000 

12.37500 

3 

11.75625 

11.44688 

11.13750 

18.70000 

4 

18.33333 

17.60000 

16.50000 

4 

15.67500 

15.26250 

14.85000 

23.37500 

5 

22.91667 

22.00000 

20.62500 

5 

19.59375 

19.07813 

18.56250 

28.05000 

6 

27.50000 

26.40000 

24.75000 

6 

23.51250 

22.89375 

22.27500 

32.72500 

7 

32.08333 

30.80000 

28.87500 

7 

27.43125 

26.70938 

25.98750 

37.40000 

8 

36.66667 

35.20C00 

33.00000 

8 

31.35000 

30.52500 

29.70000 

42.07500 

9 

41.25000 

39.60000 

37 . 12500 

9 

35 .26875 

34.34063 

33.41250 

46.75000 

10 

45.83333 

44.00000 

41.25000 

10 

39 . 18750 

38 . 15625 

37.12500 

56.10000 

12 

55 . 00000 

52.80000 

49.50000 

12 

47.02500 

45.78750 

44 .55000 

70.12500 

15 

68.75000 

66.00000 

61.87500 

1  5 

58.78125 

57.23438 

55.68750 

116.87500 

25 

114.58333 

110.00000 

103 . 12500 

25 

97.96875 

95.39063 

92.81250 

350.62500 

75 

343.75000 

330.00000 

309.37500 

75 

293.90625 

286.17188 

278.43750 

No.  25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No.  333^-5% 

40% 

40-24% 

Xo.  40-5%  40-10%  40-10-5% 

1  3.52688 

3.96000 

3.66667 

1  3.48333 

3.30000 

3.21750 

1  3.13500  2.97000  2.82150 

2  7.05375 

7.92000 

7.33333 

2  6.96667 

6.60000 

6.43500 

2  6.27000  5.94000  5.64300 

3  10.58063 

11.88000 

11.00000 

3  10.45000 

9.90000 

9.65250 

3  9.40500  8.91000  8.46450 

4  14.10750 

15.84000 

14.66667- 

4  13.93333 

13.20000 

12.87000 

4  12.54000  11.88000  11.2S600 

5  17.63438 

19.80000 

18.33333 

5  17.41667 

16.50000 

16.08750 

5  15.67500  14.85000  14.10750 

6  21.16125 

23.76000 

22.00000 

6  20.90000 

19.80000 

19.30500 

6  18.81000  17.82000  16.92900 

7  24.68813 

27.72000 

25 .66667 

7  24.38333 

23.10000 

22.52250 

7  21.94500  20.79000  19.75050 

8  28.21500 

31.68000 

29.33333 

8  27.86667 

26.40000 

25.74000 

8  25.08000  23.76000  22.57200 

9  31.74188 

35.64000 

33.00000 

9  31.35000 

29.70000 

28.95750 

9  28.21500  26.73000  25.39350 

10  35.26875 

39.60000 

36.66667 

10  34.83333 

33.00000 

32 . 17500 

1  0  31.35000  29.70000  28.21500 

1  2  42.32250 

47.52000 

44.00000 

1  2  41.80000 

39.60000 

38.61000 

1  2  37 . 62000  35 . 64000  33 . 85800 

1  5  52.90313 

59.40000 

55 . 00000 

15  52.25000 

49.50000 

48.26250 

1  5  47.02500  44.55000  42.32250 

2  5  88.17188 

99.00000 

91.66667 

25  87.08333 

82.50000 

80.43750 

25  78.37500  74.25000  70.53750 

75  264.51563 

297.00000 

275.00000 

7  5  261.25000 

247.50000 

241.31250 

75  235 . 12500  222.75000  211.61250 
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PRICE  $5.75 


No. 

10% 

12 

•5% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

5.17500 

5.03125 

4.88750 

1 

4.79167 

4.60000 

4.31250 

1 

4.09688 

3.98906 

3.88125 

2 

10.35000 

10.06250 

9.77500 

2 

9.58333 

9.20000 

8.62500 

2 

8.19375 

7.97813 

7.76250 

3 

15.52500 

15.09375 

14.66250 

3 

14.37500 

13.80000 

12.93750 

3 

12.29063 

11.96719 

11.64375 

4 

20.70000 

20.12500 

19.55000 

4 

19 . 16667 

18.40000 

17.25000 

4 

16.38750 

15.95625 

15.52500 

5 

25.87500 

25.15625 

24.43750 

5 

23.95833 

23.00000 

21.56250 

5 

20.48438 

19.94531 

19.40625 

6 

31.05000 

30.18750 

29.32500 

6 

28.75000 

27.60000 

25.87500 

6 

24.58125 

23.93438 

23.28750 

7 

36.22500 

35.21875 

34.21250 

7 

33.54167 

32.20000 

30.18750 

7 

28.67813 

27.92344 

27 . 16875 

8 

41.40000 

40.25000 

39.10000 

8 

38.33333 

36.80000 

34.50000 

8 

32.77500 

31.91250 

31.05000 

© 

46.57500 

45.28125 

43.98750 

9 

43.12500 

41.40000 

38.81250 

9 

36.87188 

35.90156 

34.93125 

10 

51.75000 

50.31250 

48.87500 

10 

47.91667 

46.00000 

43.12500 

10 

40.96875 

39.89063 

38.81250 

1  2 

62.10000 

60.37500 

58.65000 

12 

57.50000 

55.20000 

51.75000 

12 

49 . 16250 

47.86875 

46.57500 

15 

77.62500 

75.46875 

73.31250 

15 

71.87500 

69.00000 

64.68750 

15 

61.45313 

59.83594 

58.21875 

25 

129.37500 

125.78125 

122.18750 

25 

119.79167 

115.00000 

107.81250 

25 

102.42188 

99.72656 

97.03125 

KJ 

388.12500 

377.34375 

366.56250 

75 

359.37500 

345.00000 

323.43750 

75 

307.26563 

299.17969 

291.09375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

3.68719 

4.14000 

3.83333 

1 

3.64167 

3.45000 

3.36375 

1 

3.27750 

3 . 10500 

2.94975 

2 

7.37438 

8.28000 

7.66667 

2 

7.28333 

6.90000 

6.72750 

2 

6.55500 

6.21000 

5.89950 

3 

11.06156 

12.42000 

11.50000 

3 

10.92500 

10.35000 

10.09125 

3 

9.83250 

9.31500 

8.84925 

4 

34.74875 

16.56000 

15.33333 

4 

14.56667 

13.S0000 

13.45500 

4 

13.11000 

12.42000 

11.79900 

5 

18.43594 

20.70000 

19.16667 

5 

18.20833 

17.25000 

16.81875 

5 

16.38750 

15.52500 

14.74875 

6 

22.12313 

24.84000 

23.00000 

6 

21.85000 

20.70000 

20.18250 

6 

19.66500 

18.63000 

17.69850 

7 

25.81031 

28.98000 

26.83333 

7 

25.49167 

24 . 15000 

23.54625 

7 

22.94250 

21.73500 

20.64825 

8 

29.49750 

33.12000 

30.66667 

S 

29.13333 

27.60000 

26.91000 

8 

26.22000 

24.84000 

23.59800 

9 

33.18469 

37.26000 

34.50000 

9 

32.77500 

31.05000 

30.27375 

9 

29.49750 

27.94500 

26.54775 

10 

36.87188 

41.40000 

38.33333 

10 

36.41667 

34.50000 

33.63750 

10 

32.77500 

31.05000 

29.49750 

12 

44.24625 

49.68000 

46.00000 

12 

43.70000 

41.40000 

40.36500 

12 

39.33000 

37.26000 

35.39700 

15 

55.30781 

62.10000 

57.50000 

15 

54.62500 

51.75000 

50.45625 

15 

49.16250 

46.57500 

44.24625 

25 

92.17969 

103.50000 

95.83333 

25 

91.04167 

86.25000 

84.09375 

25 

81.93750 

77.62500 

73.74375 

75 

276.53906 

310.50000 

2S7. 50000 

75 

273.12500 

258.75000 

252.28125 

75 

245.81250 

232.87500 

221.23125 

68 


PRICE  $6.00 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7K% 

25-10% 

1 

5.40000 

5.25000 

5.10000 

1 

5.00000 

4.80000 

4.50000 

1 

4.27500 

4.16250 

4.05000 

2 

10.80000 

10.50000 

10.20000 

2 

10.00000 

9.60000 

9.00000 

2 

8.55000 

8.32500 

8.10000 

3 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

3 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

3 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

4 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

4 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

4 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

5 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

5 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

5 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

6 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

6 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

6 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

7 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

7 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

7 

29.92500 

29.13750 

28.35000 

8 

43.20000 

42.00000 

40.80000 

8 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

8 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

9 

48.60000 

47.25000 

45.90000 

9 

45.00000 

43.20000 

40.50000 

9 

38.47500 

37.46250 

36.45000 

10 

54.00000 

52.50000 

51.00000 

10 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

10 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

12 

64.80000 

63.00000 

61.20000 

12 

60.00000 

57 . 60000 

54.00000 

12 

51.30000 

49.95000 

48.60000 

15 

81.00000 

78 .75000 

76.50000 

15 

75.00000 

72.00000 

67 . 50000 

15 

64 . 12500 

62.43750 

60.75000 

25 

135.00000 

131.25000 

127.50000 

25 

125.00000 

120.00000 

112.50000 

25 

106.87500  104.06250 

101 .25000 

75 

405.00000  393.75000 

1 

382.50000 

75 

375.00000  360.00000 

i 

337 . 50000 

7  5  320 . 62500  312 . 1S750  303 . 75000 

No.  25-10-5% 


1  3 

2  7 

3  ll 

4  15 

5  19 

6  23 

7  26 

8  30 

9  34 
10  38 
12  46 
15  57 
25  96 
75  288. 


84750 

69500 

54250 

39000 

23750 

08500 

93250 

78000 

62750 

47500 

17000 

71250 

18750 

56250 


28%  33^% 


4 

8 

12 

17 

21 

25 

30 

34 

38 

43 

51 

64, 

108, 

324. 


32000 

64000 

96000 

28000 

60000 

92000 

24000 

56000 

88000 

20000 

84000 

80000 

00000 

00000 


4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

48 

60, 

100. 

300. 


00000 
00000 
00000 
00000 
00000 | 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
ooooo 
00000 
00000 
00000 


No. 

33^-5% 

40% 

40-2 14% 

No.  40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

3.80000 

3.60000 

3.51000 

1  3.42000 

3.24000 

3.07800 

2 

7.60000 

7.20000 

7.02000 

2  6.84000 

6.48000 

6.15600 

3 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

3  10.26000 

9.72000 

9.23400 

4 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

4  13.68000 

12.96000 

12.31200 

5 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

5  17.10000 

16.20000 

15.39000 

6 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

6  20.52000 

19.44000 

18.46800 

7 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

7  23.94000 

22.68000 

21.54600 

8 

30.40000 

28.80000 

28.08000 

8  27.36000 

25.92000 

24.62400 

9 

34.20000 

32.40000 

31.59000 

9  30.78000 

29.16000 

27.70200 

1  0 

38.00000 

36.00000 

35.10000 

10  34.20000 

32.40000 

30.7SOOO 

12 

45.60000 

43.20000 

42.12000 

12  41.04000 

3S.8S000 

36.93600 

15 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

15  51.30000 

48.60000 

46.17000 

25 

95.00000 

90.00000 

87.75000 

25  85.50000 

81.00000 

7 6 . 95000 

75 

285.00000 

270.00000 

263.25000 

\ 

75  256.50000 

243.00000 

230.85000 

69 


PRICE  $6.25 


No. 

10% 

12 

>5% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

5.62500 

5.46875 

5.31250 

1 

5.20833 

5.00000 

4.68750 

1 

4.45313 

4.33594 

4.21875 

2 

11.25000 

10.93750 

1*0.62500 

2 

10.41667 

10.00000 

9.37500 

2 

8.90625 

8.67188 

8.43750 

3 

16.87500 

16.40625 

15.93750 

3 

15.62500 

15.00000 

14.06250 

3 

13.35938 

13.00781 

12.65625 

4 

22.50000 

21.87500 

21.25000 

4 

20.83333 

20.00000 

18.75000 

4 

17.81250 

17.34375 

16.87500 

5 

28 . 12500 

27.34375 

26.56250 

5 

26.04167 

25.00000 

23.43750 

5 

22.26563 

21.67969 

21.09375 

6 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

6 

31.25000 

30.00000 

28.12500 

6 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

7 

39.37500 

38.28125 

37.18750 

7 

36.45833 

35.00000 

32.81250 

7 

31.17188 

30.35156 

29.53125 

8 

45.00000 

43.75000 

42.50000 

3 

41.66667 

40.00000 

37.50000 

8 

35.62500 

34.68750 

33.75000 

9 

50.62500 

49.21875 

47.81250 

9 

46.87500 

45.00000 

42 . 18750 

9 

40.07813 

39.02344 

37.96875 

10 

56.25000 

54.68750 

53.12500 

10 

52.08333 

50.00000 

46.87500 

10 

44.53125 

43.35938 

42 . 18750 

12 

67.50000 

65.62500 

63.75000 

12 

62.50000 

60.00000 

56.25000 

12 

53.43750 

52.03125 

50.62500 

15 

84.37500 

82.03125 

79.68750 

15 

78.12500 

75.00000 

70.31250 

15 

66.79688 

65.03906 

63.28125 

25 

140.62500 

136.71875 

132.81250 

25 

130.20833 

125.00000 

117.18750 

25 

111.32813 

108.39844 

105.46875 

75 

421.87500 

410.15625 

398.43750 

75 

390.62500 

375.00000 

351.56250 

75 

333.98438 

325.19531 

316.40625 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2K% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

4.00781 

4.50000 

4.16667 

1 

3.95833 

3.75000 

3.65625 

1 

3.56250 

3.37500 

3.20625 

2 

8.01563 

9.00000 

8.33333 

2 

7.91667 

7.50000 

7.31250 

2 

7.12500 

6.75000 

6.41250 

3 

12.02344 

13.50000 

12.50000 

3 

11.87500 

11.25000 

10.96875 

3 

10.68750 

10.12500 

9.61875 

4 

16.03125 

18.00000 

16.66667 

4 

15.83333 

15.00000 

14.62500 

4 

14.25000 

13.50000 

12.82500 

5 

20.03906 

22.50000 

20.83333 

5 

19.79167 

18.75000 

18.28125 

5 

17.81250 

16.87500 

16.03125 

6 

24.0468S 

27.00000 

25.00000 

6 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

6 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

7 

28.05469 

31.50000 

29 . 16667 

7 

27.70833 

26.25000 

25.59375 

7 

24.93750 

23.62500 

22.44375 

8 

32.06250 

36.00000 

33.33333 

8 

31.66667 

30.00000 

29.25000 

8 

28.50000 

27.00000 

25.65000 

9 

36.07031 

40.50000 

37.50000 

9 

35.62500 

33.75000 

32.90625 

9 

32.06250 

30.37500 

28.85625 

10 

40.07813 

45.00000 

41.66667 

10 

39.58333 

37.50000 

36.56250 

10 

35.62500 

33.75000 

32.06250 

12 

48.09575 

54.00000 

50.00000 

12 

47.50000 

45.00000 

43.87500 

12 

42.75000 

40.50000 

38.47500 

15 

60.11719 

67.50000 

62.50000 

15 

59.37500 

56.25000 

54.84375 

15 

53.43750 

50.62500 

48.09375 

25 

100.19531 

112.50000 

104 . 16667 

25 

98.95833 

93.75000 

91.40625 

25 

89.06250 

84.37500 

80.15625 

75 

300.58594 

337.50000 

312.50000 

75 

296.87500 

281.25000 

274.21875 

75 

267.18750 

253.12500 

240.46875 

70 


PRICE  $6.50 


No. 

10% 

12  K% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  ^% 

25-10% 

1 

5.85000 

5.68750 

5.52500 

1 

5.41667 

5.20000 

4.87500 

1 

4.63125 

4.50938 

4.38750 

2 

11.70000 

11.37500 

11.05000 

2 

10.83333 

10.40000 

9.75000 

2 

9.26250 

9.01875 

8.77500 

3 

17.55000 

17.06250 

16.57500 

3 

16.25000 

15.60000 

14.62500 

3 

13.89375 

13.52813 

13.16250 

4 

23.40000 

22.75000 

22.10000 

4 

21.66667 

20.80000 

19.50000 

4 

18.52500 

18.03750 

17.55000 

5 

29.25000 

28.43750 

27.62500 

5 

27.08333 

26.00000 

24.37500 

5 

23.15625 

22.54688 

21.93750 

6 

35.10000 

34.12500 

33 . 15000 

6 

32.50000 

31.20000 

29.25000 

6 

27.78750 

27.05625 

26.32500 

7 

40.95000 

39.81250 

38.67500 

7 

37.91667 

36.40000 

34.12500 

7 

32.41875 

31.56563 

30.71250 

8 

46.80000 

45.50000 

44.20000 

8 

43.33333 

41.60000 

39.00000 

8 

37.05000 

36.07500 

35.10000 

9 

52.65000 

51.18750 

49.72500 

9 

48.75000 

46.80000 

43.87500 

9 

41.68125 

40.58438 

39.48750 

10 

58.50000 

56.87500 

55.25000 

10 

54 . 16667 

52.00000 

48.75000 

10 

46.31250 

45.09375 

43.87500 

12 

70.20000 

68.25000 

66.30000 

12 

65.00000 

62.40000 

58.50000 

12 

55.57500 

54.11250 

52.65000 

15 

87.75000 

85.31250 

82.87500 

15 

81.25000 

78.00000 

73.12500 

15 

69.46875 

67.64063 

65.81250 

25 

146.25000 

142 . 18750 

138.12500 

25 

135.41667 

130.00000 

121.87500 

25 

115.78125 

112.73438 

109.68750 

75 

438.75000  426.56250 

414.37500 

75 

406 . 25000  390 . 00000  365 . 62500 

1  1  1 

75 

347.34375 

338.20313 

329.06250 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2  K% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

4.16813 

4.68000 

4.33333 

1 

4.11667 

3.90000 

3.80250 

1 

3.70500 

3.51000 

3.33450 

2 

8.33625 

9.36000 

8.66667 

2 

8.23333 

7.80000 

7.60500 

2 

7.41000 

7.02000 

6.66900 

3 

12.50438 

14.04000 

13.00000 

3 

12.35000 

11.70000 

11.40750 

3 

11.11500 

10.53000 

10.00350 

4 

16.67250 

18.72000 

17.33333 

4 

16.46667 

15.60000 

15.21000 

4 

14.82000 

14.04000 

13.33800 

5 

20.84063 

23.40000 

21.66667 

5 

20.58333 

19.50000 

19.01250 

5 

18.52500 

17.55000 

16.67250 

6 

25.00875 

28.08000 

26.00000 

6 

24.70000 

23.40000 

22.81500 

6 

22.23000 

21.06000 

20.00700 

7 

29.17688 

32.76000 

30.33333 

7 

28.81667 

27.30000 

26.61750 

7 

25.93500 

24.57000 

23.34150 

8 

33.34500 

37.44000 

34.66667 

8 

32.93333 

31.20000 

30.42000 

8 

29.64000 

28.08000 

26.67600 

9 

37.51313 

42.12000 

39.00000 

9 

37.05000 

35.10000 

34.22250 

9 

33.34500 

31.59000 

30.01050 

10 

41.68125 

46.80000 

43.33333 

10 

41.16667 

39.00000 

38.02500 

10 

37.05000 

35.10000 

33.34500 

12 

50.01750 

56 . 16000 

52.00000 

12 

49.40000 

46.80000 

45.63000 

12 

44.46000 

42.12000 

40.01400 

15 

62.52188 

70.20000 

65.00000 

15 

61.75000 

58.50000 

57.03750 

15 

55.57500 

52.65000 

50.01750 

25 

104.20313 

117.00000 

108.33333 

25 

102.91667 

97.50000 

95.06250 

25 

92.62500 

87.75000 

83.36250 

75 

312.60938  351.00000 

325.00000 

75 

308.75000 

292.50000 

285 . 18750 

75 

277.87500 

263.25000 

250.08750 

71 


PRICE  $6.75 


No. 

10% 

i2  x% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

6.07500 

5.90625 

5.73750 

1 

5.62500 

5.40000 

5.06250 

, 

4.80938 

4.68281 

4.55625 

2 

12.15000 

11.81250 

11.47500 

2 

11.25000 

10.80000 

10.12500 

2 

9.61875 

9.36563 

9.11250 

3 

18.22500 

17.71875 

17.21250 

3 

16.87500 

16.20000 

15.18750 

3 

14.42813 

14.04844 

13.66875 

4 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

4 

22.50000 

21.60000 

20. 25000 ! 

4 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

5 

30.37500 

29.53125 

28.68750 

5 

28.12500 

27.00000 

25 .31250 

5 

24.04688 

23.41406 

22.78125 

6 

36.45000 

35.43750 

34.42500 

© 

33.75000 

32.40000 

30.37500 

6 

28.85625 

28.09688 

27.33750 

7 

42.52500 

41.34375 

40 . 16250 

7 

39.37500 

37.80000 

35.43750 

7 

33.66563 

32.77969 

31.89375 

0 

48.60000 

47.25000 

45.90000 

8 

45.00000 

43.20000 

40.50000 

8 

38.47500 

37.46250 

36.45000 

9 

54.67500 

53 . 15625 

51.63750 

9 

50.62500 

48.60000 

45.56250 

9 

43.28438 

42.14531 

41.00625 

10 

60.75000 

59.06250 

57.37500 

10 

56.25000 

54.00000 

50.62500 

10 

48.09375 

46.82813 

45.56250 

12 

72.90000 

70.87500 

68.85000 

12 

67.50000 

64.80000 

60.75000 

12 

57.71250 

56.19375 

54.67500 

15 

91.12500 

88.59375 

86.06250 

15 

84.37500 

81.00000 

75.93750 

15 

72.14063 

70.24219 

68.34375 

25 

151.87500 

147.65625 

143.43750 

25 

140.62500 

135.00000 

126.56250 

25 

120.23438 

117.07031 

113.90625 

75 

455.62500 

442.96875 

430.31250 

75 

421.87500 

405.00000 

379.6S750 

75 

360.70313 

351.21094 

341.71875 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

4.32844 

4.86000 

4.50000 

1 

4.27500 

4.05000 

3.94875 

1 

3.84750 

3.64500 

3.46275 

2 

8.65688 

9.72000 

9.00000 

2 

8.55000 

8.10000 

7.89750 

2 

7 . 69500 

7.29000 

6.92550 

3 

12.98531 

14.58000 

13.50000 

3 

12.82500 

12 . 15000 

11.84625 

3 

11.54250 

10.93500 

10.38825 

4 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

4 

17 . 10000 

16.20000 

15.79500 

4 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

5 

21.64219 

24.30000 

22.50000 

5 

21.37500 

20.25000 

19.74375 

5 

19.23750 

18.22500 

17.31375 

S 

25.97063 

29.16000 

27.00000 

6 

25 . 65000 

24.30000 

23.69250 

6 

23.0S500 

21.87000 

20.77650 

7 

30.29906 

34.02000 

31.50000 

7 

29.92500 

28.35000 

27.64125 

7 

26.93250 

25.51500 

24.23925 

8 

34.62750 

38.88000 

36.00000 

8 

34.20000 

32.40000 

31.59000 

8 

30.78000 

29 . 16000 

27.70200 

9 

38.95594 

43.74000 

40.50000 

9 

38.47500 

36.45000 

35.53875 

9 

34.62750 

32.80500 

31.16475 

10 

43.28438 

48.60000 

45.00000 

10 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

10 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

12 

51.94125 

58.32000 

54.00000 

12 

51.30000 

48.60000 

47.38500 

12 

46.17000 

43.74000 

41.55300 

15 

64.92656 

72.90000 

67.50000 

15 

64.12500 

60.75000 

59.23125 

15 

57.71250 

54.67500 

51.94125 

25 

108.21094 

121.50000 

112.50000 

25 

106.87500 

101.25000 

98.71875 

25 

96.18750 

91 . 12500 

86.5687 5 

75 

324.63281 

364.50000 

337.50000 

75 

320.62500 

303.75000 

296.15625 

75 

288.56250 

273.37500 

259 . 70625 

72 


PRICE  $7.00 


No. 

10% 

12  M% 

15% 

No. 

16  %% 

20% 

25% 

No.  25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

6.30000 

6.12500 

5.95000 

1 

5.83333 

5.60000 

5.25000 

1  4.98750 

4.85625 

4.72500 

2 

12.60000 

12.25000 

11.90000 

2 

11.66667 

11.20000 

10.50000 

2  9.97500 

9.71250 

9.45000 

3 

18.90000 

18.37500 

17.85000 

3 

17.50000 

16.80000 

15.75000 

3  14.96250 

14.56875 

14.17500 

4 

25.20000 

24.50000 

23.80000 

4 

23.33333 

22.40000 

21.00000 

4  19.95000 

19.42500 

18.90000 

5 

31.50000 

30.62500 

29.75000 

5 

29 . 16667 

28.00000 

26.25000 

5  24.93750 

24.28125 

23.62500 

6 

37.80000 

36.75000 

35.70000 

6 

35.00000 

33.60000 

31.50000 

6  29.92500 

29.13750 

28.35000 

7 

44.10000 

42.87500 

41.65000 

7 

40.83333 

39.20000 

36.75000 

7  34.91250 

33.99375 

33.07500 

8 

50.40000 

49.00000 

47.60000 

8 

46.66667 

44.80000 

42.00000 

8  39.90000 

38.85000 

37.80000 

9 

56.70000 

55.12500 

53.55000 

9 

52.50000 

50.40000 

47.25000 

9  44.88750 

43.70625 

42.52500 

10 

63.00000 

61.25000 

59.50000 

10 

58.33333 

56.00000 

52.50000 

10  49.87500 

48.56250 

47.25000 

1  2 

75.60000 

73.50000 

71.40000 

12 

70.00000 

67.20000 

63.00000 

12  59.85000 

58.27500 

56.70000 

15 

94.50000 

91.87500 

89.25000 

15 

87.50000 

84.00000 

78.75000 

15  74.81250 

72.84375 

70.87500 

25 

157.50000 

153.12500 

148.75000 

25 

145.83333 

140.00000 

131.25000 

25  124.68750 

121.40625 

118.12500 

75 

472.50000 

459.37500 

446 . 25000 

7  5  437.50000 

420.00000 

393.75000 

7  5  374.06250  364.2187 5 

1 

354.37500 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

4.48875 

5.04000 

4.66667 

1 

4.43333 

4.20000 

4.09500 

1 

3  99000 

3.78000 

3.59100 

2 

8.97750 

10.08000 

9.33333 

2 

8.86667 

8.40000 

8 . 19000 

2 

7.98000 

7.56000 

7.18200 

3 

13.46625 

15 . 12000 

14.00000 

3 

13.30000 

12.60000 

12.28500 

3 

11.97000 

11.34000 

10.77300 

4 

17.95500 

20.16000 

18.66667 

4 

17.73333 

16.80000 

16.38000 

4 

15.96000 

15 . 12000 

14.36400 

5 

22.44375 

25.20000 

23.33333 

5 

22 . 16667 

21.00000 

20.47500 

5 

19.95000 

18.90000 

17.95500 

6 

26.93250 

30.24000 

28.00000 

6 

26.60000 

25.20000 

24.57000 

6 

23.94000 

22.68000 

21.54600 

7 

31.42125 

35.28000 

32.66667 

7 

31.03333 

29.40000 

28.66500 

7 

27.93000 

26.46000 

25.13700 

8 

35.91000 

40.32000 

37.33333 

8 

35.46667 

33.60000 

32.76000 

8 

31 .92000 

30.24000 

28.72800 

9 

40.39875 

45.36000 

42.00000 

9 

39.90000 

37.80000 

36.85500 

9 

35.91000 

34.02000 

32.31900 

10 

44.88750 

50.40000 

46.66667 

10 

44.33333 

42.00000 

40  '95000 

10 

39.90000 

37.80000 

35.91000 

12 

53.86500 

60.48000 

56.00000 

12 

53.20000 

50.40000 

49.14000 

12 

47.88000 

45.36000 

43.09200 

15 

67.33125 

75.60000 

70. 00000 ' 

15 

66.50000 

63.00000 

61.42500 

15 

59.85000 

56.70000 

53.86500 

25 

112.21875 

126.00000 

116.66667 

25 

110.83333 

105.00000 

102.37500 

25 

99.75000 

94.50000 

89.77500 

75 

336.65625 

378.00000 

350.00000 

75 

332.50000 

315.00000 

307 . 12500 

75 

299.25000 

283.50000 

269.32500 

73 


PRICE  $7.50 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  K% 

25-10% 

1 

6.75000 

6.56250 

6.37500 

1 

6.25000 

6.00000 

5.62500 

1 

5.34375 

5.20313 

5.06250 

2 

13.50000 

13.12500 

12.75000 

2 

12.50000 

12.00000 

11.25000 

2 

10.68750 

10.40625 

10.12500 

3 

20.25000 

19.68750 

19.12500 

3 

18.75000 

18.00000 

16.87500 

3 

16.03125 

15.60938 

15.18750 

4 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

4 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

4 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

5 

33.75000 

32.81250 

31.87500 

5 

31.25000 

30.00000 

28.12500 

5 

26.71875 

26.01563 

25.31250 

6 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

6 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

6 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

7 

47.25000 

45.93750 

44.62500 

7 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

7 

37.40625 

36.42188 

35.43750 

8 

54.00000 

52.50000 

51.00000 

8 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

8 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

9 

60.75000 

59.06250 

57.37500 

9 

56.25000 

54.00000 

50.62500 

9 

48.09375 

46.82813 

45.56250 

10 

67.50000 

65.62500 

63.75000 

10 

62.50000 

60.00000 

56.25000 

10 

53.43750 

52.03125 

50.62500 

12 

81.00000 

78.75000 

76.50000 

12 

75.00000 

72.00000 

67.50000 

12 

64.12500 

62.43750 

60.75000 

15 

101.25000 

98.43750 

95.62500 

.5 

93.75000 

90.00000 

84.37500 

15 

80.15625 

78.04688 

75.93750 

25 

168.75000 

164.06250 

159.37500 

25 

156.25000 

150.00000 

140.62500 

25 

133.59375 

130.07813 

126.56250 

75 

506.25000 

492.18750 

478.12500 

75 

468.75000 

450.00000 

421.87500 

75 

400.78125 

390.23438 

379.68750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33K-5% 

40% 

40-2  X% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

4.80938 

5.40000 

5.00000 

1 

4.75000 

4.50000 

4.38750 

1 

4.27500 

4.05000 

3.84750 

2 

9.61875 

10.80000 

10.00000 

2 

9.50000 

9.00000 

8.77500 

2 

8.55000 

8 . 10000 

7.69500 

3 

14.42813 

16.20000 

15.00000 

3 

14.25000 

13.50000 

13.16250 

3 

12.82500 

12 . 15000 

11.54250 

4 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

4 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

4 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

5 

24.04688 

27.00000 

25.00000 

5 

23.75000 

22.50000 

21.93750 

5 

21.37500 

20.25000 

19.23750 

6 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

6 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

6 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

7 

33.66563 

37.80000 

35.00000 

7 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

7 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

8 

38.47500 

43.20000 

40.00000 

8 

38.00000 

36.00000 

35.10000 

8 

34.20000 

32.40000 

30.78000 

9 

43.28438 

48.60000 

45.00000 

9 

42.75000 

40.50000 

39.48750 

9 

38.47500 

36.45000 

34.62750 

10 

48.09375 

54.00000 

50.00000 

10 

47.50000 

45.00000 

43.87500 

10 

42.75000 

40.50000 

38.47500 

12 

57.71250 

64.80000 

60.00000 

12 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

12 

51.30000 

48.60000 

46 . 17000 

15 

72.14063 

81.00000 

75.00000 

15 

71.25000 

67.50000 

65.81250 

15 

64 . 12500 

60.75000 

57.71250 

25 

120.23438 

135.00000  125.00000 

25 

118.75000 

112.50000 

109.68750 

25 

106.87500 

101.25000 

96.18750 

75 

360.70313 

405.00000  375.00000 

75 

356.25000 

337.50000 

329.06250 

75 

320.62500 

303.75000 

288.56250 

74 


PRICE  $7.75 


No. 

10% 

12 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  K% 

25-10% 

1 

6.97500 

6.78125 

6.58750 

1 

6.45833 

6.20000 

5.81250 

1 

5.52188 

5.37656 

5.23125 

2 

13.95000 

13.56250 

13.17500 

2 

12.91667 

12.40000 

11.62500 

2 

11.04375 

10.75313 

10.46250 

3 

20.92500 

20.34375 

19.76250 

3 

19.37500 

18.60000 

17.43750 

3 

16.56563 

16.12969 

15.69375 

4 

27.90000 

27 . 12500 

26.35000 

4 

25.83333 

24.80000 

23.25000 

4 

22.08750 

21.50625 

20.92500 

5 

34.87500 

33.9062? 

32.93750 

5 

32.29167 

31.00000 

29.06250 

5 

27.60938 

26.88281 

26.15625 

6 

41.85000 

40.68750 

39.52500 

6 

38 .75000 

37.20000 

34.87500 

6 

33.13125 

32.25938 

31.38750 

7 

48.82500 

47.46875 

46.11250 

7 

45.20833 

43.40000 

40.68750 

7 

38.65313 

37.63594 

36.61875 

8 

55 . 80000 

54.25000 

52.70000 

8 

51 .66667 

49.60000 

46.50000 

8 

44 . 17500 

43.01250 

41 .85000 

9 

62.77500 

61.03125 

59 .28750 

9 

58 . 12500 

55.80000 

52.31250 

9 

49.69688 

48.38906 

47.08125 

10 

69 .75000 

67.81250 

65 .87500 

10 

64.58333 

62.00000 

58 . 12500 

1  0 

55 .21875 

53.76563 

52.31250 

12 

83.70000 

81.37500 

79 . 05000 

12 

77 . 50000 

74.40000 

69.75000 

12 

66.26250 

64.51875 

62.77500 

15 

104.62500 

101.71875 

98.81250 

15 

96.87500 

93.00000 

87 . 18750 

1  5 

82.82813 

80.64844 

78.46875 

25 

174.37500 

169.53125 

164.68750 

25 

161.45833 

155 . 00000 

145.31250 

25 

138.04688 

134.41406 

130.78125 

75 

523 . 12500 

508.59375 

494.06250 

75 

484.37500 

465.00000 

435.93750 

75 

414.14063 

403.24219 

392.34375 

No. 

25-10-5% 

28% 

33K% 

No. 

33M-5  % 

40% 

40-2J^% 

No. 

40-5%  40-10% 

40-10-5% 

1 

4.96969 

5 . 58000 

5 . 16667 

1 

4.90833 

4.65000 

4 .53375 

1 

4.41750  4.18500 

3.97575 

2 

9.93938 

11.16000 

10.33333 

2 

9.81667 

9.30000 

9.06750 

2 

8.83500  8.37000 

7.95150 

3 

14.90906 

16.74000 

15.50000 

3 

14.72500 

13.95000 

13.60125 

3 

13.25250  12.55500 

11.92725 

4 

19.87875 

22.32000 

20.66667 

4 

19.63333 

18.60000 

18.13500 

4 

17.67000  16.74000 

15.90300 

5 

24.84844 

27.90000 

25.83333 

5 

24.54167 

23.25000 

22.6687 5 

5 

22.08750  20.92500 

19.87875 

6 

29.81813 

33.48000 

31.00000 

6 

29.45000 

27.90000 

27.20250 

6 

26.50500  25.11000 

23.85450 

7 

34.78781 

39.06000 

36.16667 

7 

34.35833 

32.55000 

31.73625 

7 

30.92250  29.29500 

27.83025 

8 

39.75750 

44.64000 

41.33333 

8 

39.26667 

37.20000 

36.27000 

8 

35.34000  33.48000 

31.80600 

9 

44.72719 

50.22000 

46.50000 

9 

44 . 17500 

41.85000 

40.80375 

9 

39.75750  37.66500 

35.78175 

10 

49.69688 

55 . 80000 

51.66667 

10 

49.08333 

46.50000 

45.33750 

10 

44.17500  41.85000 

39.75750 

12 

59.63625 

66.96000 

62.00000 

12 

58.90000 

55 . 80000 

54.40500 

12 

53.01000  50.22000 

47.70900 

15 

74.54531 

83.70000 

77.50000 

12 

73.62500 

69.75000 

68.00625 

15 

66.26250  62.77500 

59.63625 

25  124.24219 

139.50000 

129.16667 

25 

122.70833 

116.25000 

113.34375 

25 

110. 43750, 104. 62500 

99.39375 

7  5  372.72656 

418.50000 

387.50000 

75 

368 . 12500 

348.75000 

340.03125 

75 

331.31250  313.87500 

298.1S125 

75 


PRICE  $8.00 


No. 

io% 

12  H% 

15% 

No. 

>6  %% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7 

25-10% 

1 

7.20000 

7.00000 

6.80000 

1 

6.66667 

6.40000 

6.00000 

1 

5.70000 

5.55000 

5.40000 

2 

14.40000 

14.00000 

13.60000 

2 

13.33333 

12.80000 

12.00000 

2 

11.40000 

11.10000 

10.80000 

3 

21.60000 

21.00000 

20.40000 

3 

20.00000 

19.20000 

18.00000 

3 

17.10000 

16.65000 

16.20000 

4 

28.80000 

28.00000 

27.20000 

4 

26.66667 

25.60000 

24.00000 

4 

22.80000 

22.20000 

21.60000 

5 

36.00000 

35.00000 

34.00000 

5 

33.33333 

32.00000 

30.00000 

5 

28.50000 

27.75000 

27.00000 

6 

43.20000 

42.00000 

40.80000 

6 

40.00000 

38.40000 

36.00000 

6 

34.20000 

33.30000 

32.40000 

7 

50.40000 

49.00000 

47.60000 

7 

46.66667 

44.80000 

42.00000 

7 

39.90000 

38.85000 

37.80000 

8 

57.60000 

56.00000 

54.40000 

8 

53.33333 

51.20000 

48.00000 

8 

45.60000 

44.40000 

43.20000 

9 

64.80000 

63.00000 

61.20000 

9 

60.00000 

57.60000 

54.00000 

9 

51.30000 

49.95000 

48.60000 

10 

72.00000 

70.00000 

68.00000 

10 

66.66667 

64.00000 

60.00000 

10 

57.00000 

55.50000 

54.00000 

12 

86.40000 

84.00000 

81.60000 

12 

80.00000 

76.80000 

72.00000 

12 

68.40000 

66.60000 

64.80000 

15 

108.00000 

105.00000 

102.00000 

15 

100.00000 

96.00000 

90.00000 

15 

85.50000 

83.25000 

81.00000 

25 

180.00000 

175.00000 

170.00000 

25 

166.66667 

160.00000 

150.00000 

25 

142.50000 

138.75000 

135.00000 

75 

540.00000 

525.00000 

510.00000 

7  5  500.00000 

480.00000 

450.00000 

75 

427.50000 

416.25000 

405.00000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

5 . 13000 

5.76000 

5.33333 

1 

5.06667 

4.80000 

4.68000 

1 

4.56000 

4.32000 

4 . 10400 

2 

10.26000 

11.52000 

10.66667 

2 

10.13333 

9.60000 

9.36000 

2 

9.12000 

8.64000 

8.20800 

3 

15.39000 

17.28000 

16.00000 

3 

15.20000 

14.40000 

14.04000 

3 

13.68000 

12.96000 

12.31200 

4 

20.52000 

23.04000 

21.33333 

4 

20.26667 

19.20000 

18.72000 

4 

18.24000 

17.28000 

16.41600 

5 

25.65000 

28.80000 

26.66667 

5 

25.33333 

24.00000 

23.40000 

5 

22.80000 

21.60000 

20.52000 

6 

30.78000 

34.56000 

32.00000 

6 

30.40000 

28.80000 

28.08000 

6 

27.36000 

25.92000 

24.62400 

7 

35.91000 

40.32000 

37.33333 

7 

35.46667 

33.60000 

32.76000 

7 

31.92000 

30.24000 

28.72800 

8 

41.04000 

46.08000 

42.66667 

8 

40.53333 

38.40000 

37.44000 

8 

36.48000 

34.56000 

32.83200 

9 

46 . 17000 

51.84000 

48.00000 

9 

45.60000 

43.20000 

42.12000 

9 

41.04000 

38.88000 

36.93600 

10 

51.30000 

57.60000 

53.33333 

10 

50.66667 

48.00000 

46.80000 

10 

45.60000 

43.20000 

41.04000 

12 

61.56000 

69 . 12000 

64.00000 

12 

60.80000 

57.60000 

56.16000 

12 

54.72000 

51.84000 

49.24800 

15 

76.95000 

86.40000 

80.00000 

15 

76.00000 

72.00000 

70.20000 

15 

68.40000 

64.80000 

61.56000 

25 

128.25000 

144.00000 

133.33333 

25 

126.66667 

120.00000 

117.00000 

25 

114.00000 

108.00000 

102.60000 

75 

384.75000 

432.00000 

400.00000 

75 

380.00000 

360.00000 

351.00000 

75 

342.00000 

324.00000 

307.80000 

76 


PRICE  $8.25 


No. 

10% 

12%% 

15% 

1 

7.42500 

7.21875 

7.01250 

2 

14.85000 

14.43750 

14.02500 

3 

22.27500 

21.65625 

21.03750 

4 

29.70000 

28.87500 

28.05000 

5 

37.12500 

36.09375 

35 . 06250 

6 

44.55000 

43.31250 

42.07500 

7 

51.97500 

50.53125 

49.08750 

8 

59.40000 

57.75000 

56 . 10000 

9 

66.82500 

64.96875 

63.11250 

10 

74.25000 

72 . 18750 

70.12500 

12 

89.10000 

86.62500 

84.15000 

15 

111.37500 

108.28125 

105.18750 

25  185.62500  180.46875  175.31250 

75  556.87500  541 .40625  525.93750 

i  1  1 

No. 

16%% 

20% 

25% 

1 

6.87500 

6.60000 

1 

6 . 18750 

2 

13.75000 

13.20000 

12.37500 

3 

20.62500 

19.80000 

18.56250 

4 

27.50000 

26.40000 

24.75000 

5 

34.37500 

33.00000 

30.93750 

6 

41.25000 

39.60000 

37.12500 

7 

48 . 12500 

46.20000 

43.31250 

8 

55 . 00000 

52.S0000 

49.50000 

9 

61.87500 

59.40000 

55.68750 

10 

68.75000 

66.00000 

61.87500 

12 

82.50000 

79.20000 

74.25000 

15 

103.12500 

99.00000 

92.81250 

25 

171.87500 

165.00000 

154.68750 ! 

75 

515.62500 

495.00000 

464.06250 

No. 

25-5% 

25-7%% 

25-10% 

5.87813 

5.72344 

5.56875 

2 

11.75625 

11.44688 

11.13750 

3 

17.63438 

17.17031 

16.70625 

4 

23.51250 

22.89375 

22.27500 

5 

29.39063 

28.61719 

27.84375 

6 

35.26875 

34.34063 

33.41250 

7 

41.14688 

40.06406 

38.98125 

( 

S 

47.02500 

45.78750 

44.55000 

9 

52.90313 

51.51094 

50.11875 

10 

58.78125 

57.23438 

55.68750 

12 

70.53750 

68.68125 

66.82500 

1  5 

88.17188 

85.85156 

83.53125 

25 

146.95313 

143.08594 

139.21875 

75 

440.85938 

429.25781 

417.65625 

1  No.  25-10-5% 

28% 

33%% 

No. 

33%-5% 

40% 

40-2%% 

No.  40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1  5.29031 

5.94000 

5.50000 

1 

5.22500 

4.95000 

4.82625 

1  4.70250 

4 .45500 

4.23225 

2  10.58063 

11.88000 

11.00000 

2 

10.45000 

9.90000 

9.65250 

2  9.40500 

8.91000 

8.46450 

3  15.87094 

17.82000 

16.50000 

3 

15.67500 

14.85000 

14.47875 

3  14.10750 

13.36500 

12.69675 

4  21.16125 

23.76000 

22.00000 

4 

20.90000 

19.80000 

19.30500 

4  18.81000 

17.82000 

16.92900 

5  26.45156 

29.70000 

27.50000 

5 

26.12500 

24.75000 

24 . 13125 

5  23.51250 

22.27500 

21.16125 

6  31.74188 

35.64000 

33.00000 

6 

31 .35000 

29.70000 

28.95750 

6  28.21500 

26.73009 

25.39350 

7  37.03219 

41.58000 

38.50000 

7 

36.57500 

34.65000 

33.78375 

7  32.91750 

31 . 18500 

29.62575 

8  42.32250 

47.52000 

44.00000 

8 

41.80000 

39.60000 

38.61000 

8  37.62000 

35.64000 

33.85800 

9  47.61281 

53.46000 

49.50000 

9 

47.02500 

44.55000 

43.43625 

9  42.32250 

40.09500 

38.09025 

1  0  52.90313 

59.40000 

55.00000 

10 

52.25000 

49.50000 

48.26250 

10  47.02500 

44.55000 

42.32250 

1  2  63.48375 

71.28000 

66.00000 

1  2 

62.70000 

59.40000 

57.91500 

1  2  56.43000 

53.46000 

50.78700 

15  79.35469 

89.10000 

82.50000 

15 

78.37500 

74.25000 

72.39375 

15  70.53750 

66.82500 

63.48375 

25  132.25781 

148.50000 

137.50000 

25 

130.62500 

123.75000 

120.65625 

25  117.56250 

111.37500 

105.80625 

7  5  396.77344 

445.50000 

412.50000 

75 

391.87500  371.25000 

361.96875 

7  5  352.68750 

334 . 12500 

317.41875 

77 


PRICE  $8.75 


No. 

10% 

I2H% 

15% 

No. 

I6K% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10%  1 

1 

7.87500 

7.65625 

7.43750 

1 

7.29167 

7.00000 

6.56250 

1 

6.23438 

6.07031 

5.90625 

2 

15.75000 

15.31250 

14.87500 

2 

14.58333 

14.00000 

13.12500 

2 

12.46875 

12.14063 

11.81250 

3 

23.62500 

22.96875 

22.31250 

3 

21.87500 

21.00000 

19.68750 

3 

18.70313 

18.21094 

17.71875 

4 

31.50000 

30.62500 

29.75000 

4 

29 . 16667 

28.00000 

26.25000 

4 

24.93750 

24.28125 

23.62500 

5 

39.37500 

38.28125 

37.18750 

5 

36.45833 

35.00000 

32.81250 

5 

31.17188 

30.35156 

29.53125 

6 

47.25000 

45.93750 

44.62500 

6 

43.75000 

42.00000 

39.37500 

6 

37.40625 

36.42188 

35.43750 

7 

55.12500 

53.59375 

52.06250 

7 

51.04167 

49.00000 

45.93750 

7 

43.64063 

42.49219 

41.34375 

8 

63.00000 

61.25000 

59.50000 

8 

58.33333 

56.00000 

52.50000 

8 

49.87500 

48.56250 

47.25000 

9 

70.87500 

68.90625 

66.93750 

9 

65.62500 

63.00000 

59.06250 

9 

56.10938 

54.63281 

53 . 15625 

TO 

78.75000 

76.56250 

74.37500 

10 

72.91667 

70.00000 

65.62500 

10 

62.34375 

60.70313 

59.06250 

12 

94.50000 

91.87500 

89.25000 

12 

87.50000 

84.00000 

78.75000 

12 

74.81250 

72.84375 

70.87500 

15 

118.12500 

114.84375 

111.56250 

15 

109.37500 

105.00000 

98.43750 

15 

93.51563 

91.05469 

88.59375 

25 

196.87500 

191.40625 

185.93750 

25 

182.29167 

175.00000 

164.06250 

25 

155.85938 

151.75781 

147.65625 

75 

590.62500 

574.21875 

557.81250 

75 

546.87500 

525.00000 

492.18750 

75 

467.57813 

455.27344 

442.96875 

No. 

25-10-5% 

28% 

33^% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2i^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

5.61094 

6.30000 

5.83333 

1 

5.54167 

5.25000 

5.11875 

1 

4.98750 

4.72500 

4.48875 

2 

11.22188 

12.60000 

11.66667 

2 

11.08333 

10.50000 

10.23750 

2 

9.97500 

9.45000 

8.97750 

3 

16.83281 

18.90000 

17.50000 

3 

16.62500 

15.75000 

15.35625 

3 

14.96250 

14.17500 

13.46625 

4 

22.44375 

25.20000 

23.33333 

4 

22.16667 

21.00000 

20.47500 

4 

19.95000 

18.90000 

17.95500 

5 

28.05469 

31.50000 

29 . 16667 

5 

27.70833 

26.25000 

25.59375 

5 

24.93750 

23.62500 

22.44375 

6 

33.66563 

37.80000 

35.00000 

6 

33.25000 

31.50000 

30.71250 

6 

29.92500 

28.35000 

26.93250 

7 

39.27656 

44 . 10000 

40.83333 

7 

38.79167 

36.75000 

35.83125 

7 

34.91250 

33.07500 

31.42125 

8 

44.88750 

50.40000 

46.66667 

8 

44.33333 

42.00000 

40.95000 

8 

39.90000 

37.80000 

35.91000 

9 

50.49844 

56.70000 

52.50000 

9 

49.87500 

47.25000 

46.06875 

9 

44.88750 

42.52500 

40.39875 

10 

56.10938 

63.00000 

58.33333 

10 

55.41667 

52.50000 

51.18750 

i° 

49.87500 

47.25000 

44.88750 

12 

67.33125 

75.60000 

70.00000 

12 

66.50000 

63.00000 

61.42500 

12 

59.85000 

56.70000 

53.86500 

15 

84.16406 

94.50000 

87.50000 

15 

83.12500 

78.75000 

76.78125 

15 

74.81250 

70.87500 

67.33125 

25 

140.2734 4 

157.50000 

145.83333 

25 

138. 54167;  131. 25000 

127.96875 

25 

124.68750 

118.12500 

112.21875 

75 

420.82031 

472.50000 

437.50000 

75 

415.62500  393.75000 

383.90625 

75 

374.06250  354.37500 

336.65625 

78 


PRICE  $9.00 


No. 

10% 

123^% 

15% 

No. 

16  H% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7  M% 

25-10% 

1 

8.10000 

7.87500 

7.65000 

1 

7.50000 

7.20000 

6.75000 

1 

6.41250 

6.24375 

6.07500 

2 

16.20000 

15.75000 

15.30000 

2 

15.00000 

14.40000 

13.50000 

2 

12.82500 

12.48750 

12.15000 

3 

24.30000 

23.62500 

22.95000 

3 

22.50000 

21.60000 

20.25000 

3 

19.23750 

18.73125 

18.22500 

4 

32.40000 

31.50000 

30.60000 

4 

30.00000 

28.80000 

27.00000 

4 

25.65000 

24.97500 

24.30000 

5 

40.50000 

39.37500 

38.25000 

5 

37.50000 

36.00000 

33.75000 

5 

32.06250 

31.21875 

30.37500 

6 

48.60000 

47.25000 

45.90000 

6 

45.00000 

43.20000 

40.50000 

6 

38.47500 

37.46250 

36.45000 

7 

56.70000 

55 . 12500 

53.55000 

7 

52.50000 

50.40000 

47.25000 

7 

44.88750 

43.70625 

42.52500 

8 

64.80000 

63.00000 

61.20000 

8 

60.00000 

57.60000 

54.00000 

8 

51.30000 

49.95000 

48.60000 

9 

72.90000 

70.87500 

68.85000 

9 

67.50000 

64.80000 

60.75000 

9 

57.71250 

56.19375 

54.67500 

10 

81.00000 

78.75000 

76.50000 

10 

75.00000 

72.00000 

67.50000 

10 

64.12500 

62.43750 

60.75000 

12 

97.20000 

94.50000 

91.80000 

12 

90.00000 

86.40000 

81.00000 

12 

76.95000 

74.92500 

72.90000 

15 

121.50000 

118.12500 

114.75000 

15 

112.50000 

108.00000 

101.25000 

15 

96.18750 

93.65625 

91.12500 

25 

202.50000 

196.87500  191.25000 

25 

187.50000 

180.00000 

168.75000 

25 

160.31250 

156.09375 

151.87500 

7  5  607.50000 

590.62500  573.75000 

75 

562.50000 

540.00000 

506.25000 

75 

480 . 93750  468 . 28125  455 . 62500 

1  1 

No. 

25-10-5% 

28% 

33H% 

No. 

33M-5% 

40% 

40-23^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

5.77125 

6.48000 

6.00000 

1 

5.70000 

5.40000 

5.26500 

1 

5.13000 

4.86000 

4.61700 

2 

11.54250 

12.96000 

12.00000 

2 

11.40000 

10.80000 

10.53000 

2 

10.26000 

9.72000 

9.23400 

3 

17.31375 

19.44000 

18.00000 

3 

17.10000 

16.20000 

15.79500 

3 

15.39000 

14.58000 

13.85100 

4 

23.08500 

25.92000 

24.00000 

4 

22.80000 

21.60000 

21.06000 

4 

20.52000 

19.44000 

18.46800 

5 

28.85625 

32.40000 

30.00000 

5 

28.50000 

27.00000 

26.32500 

5 

25.65000 

24.30000 

23.08500 

6 

34.62750 

38.88000 

36.00000 

6 

34.20000 

32.40000 

31.59000 

6 

30.78000 

29 . 16000 

27.70200 

7 

40.39875 

45.36000 

42.00000 

7 

39.90000 

37.80000 

36.85500 

7 

35.91000 

34.02000 

32.31900 

8 

46.17000 

51.84000 

48.00000 

8 

45.60000 

43.20000 

42 . 12000 

8 

41.04000 

38.88000 

36.93600 

9 

51.94125 

58.32000 

54.00000 

9 

51.30000 

48.60000 

47.38500 

9 

46.17000 

43.74000 

41.55300 

10 

57.71250 

64.80000 

60.00000 

10 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

10 

51.30000 

48.60000 

46.17000 

12 

69.25500 

77.76000 

72.00000 

12 

68.40000 

64.80000 

63.18000 

12 

61.56000 

58.32000 

55.40400 

15 

86.56875 

97.20000 

90.00000 

15 

85.50000 

81.00000 

78.97500 

15 

76.95000 

72.90000 

69.25500 

25 

144.28125 

162.00000 

150.00000 

25 

142.50000 

135.00000 

131.62500 

25 

128.25000 

121.50000 

115.42500 

75 

432.84375 

486.00000 

450.00000 

75 

427.50000 

405.00000 

394.87500 

75 

384.75000 

364.50000 

346.27500 

79 


PRICE  $9.50 


No. 

10% 

12  H% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7^% 

25-10% 

1 

8.55000 

8.31250 

8.07500 

1 

7.91667 

7.60000 

7.12500 

1 

6.76875 

6.59063 

6.41250 

2 

17.10000 

16.62500 

16 . 15000 

2 

15.83333 

15.20000 

14.25000 

2 

13.53750 

13.18125 

12.82500 

3 

25.65000 

24.93750 

24.22500 

3 

23.75000 

22.80000 

21.37500 

3 

20 . 3(^625 

19.77188 

19.23750 

4 

34.20000 

33.25000 

32.30000 

4 

31.66667 

30.40000 

28.50000 

4 

27.07500 

26.36250 

25.65000 

5 

42.75000 

41.56250 

40.37500 

5 

39.58333 

38.00000 

35.62500 

5 

'33.84375 

32.95313 

32.06250 

6 

51.30000 

49.87500 

48.45000 

6 

47.50000 

45.60000 

42.75000 

6 

40.61250 

39.54375 

38.47500 

7 

59.85000 

58 . 18750 

56.52500 

7 

55.41667 

53.20000 

49.87500 

7 

47  .'381 25 

46.13438 

44.88750 

8 

68.40000 

66.50000 

64.60000 

8 

63.33333 

60.80000 

57.00000 

8 

54 . 15000 

52.72500 

51.30000 

9 

76.95000 

74.81250 

72.67500 

9 

71.25000 

68.40000 

64 . 12500 

9 

60.91875 

59.31563 

57.71250 

1  0 

85.50000 

83.12500 

80.75000 

10 

79.16667 

76.00000 

71.25000 

. 

10 

67.68750 

65.90625 

64 . 12500 

12 

102.60000 

99.75000 

96.90000 

12 

95.00000 

91.20000 

85.50000: 

12 

81.22500 

79.08750 

76.95000 

15 

128.25000 

124.68750 

121.12500 

15 

► 

118.75000 

114.00000  106.87500 

15 

101.53125 

98.85938 

96.18750 

25 

213.75000 

207.81250 

201.87500 

25 

197.91667 

190.00000  178.12500 

25 

169.21875 

164.76563 

160.31250 

75 

641.25000 

623.43750 

605.62500 

75 

593.75000 

570.00000  534.37500 

75 

507.65625 

494.29688  480.93750 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  y3% 

No. 

33  J^-5% 

40% 

40-2^%  ^ 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

6.09188 

6.84000 

6.33333 

1 

6.01667 

5.70000 

5.55750 

1 

5.41500 

5.13000 

4.87350 

2 

12.18375 

13.68000 

12.66667 

2 

12.03333 

11.40000 

11.11500 

2 

10.83000 

10.26000 

9.74700 

3 

18.27563 

20.52000 

19.00000 

3 

18.05000 

17 . 10000 

16.67250’ 

3 

16.24500 

15.39000 

14.62050 

4 

24.36750 

27.36000 

25.33333 

4 

24.06667 

22.80000 

22.23000 

4 

21.66000 

20.52000 

19.49400 

5 

30.45938 

34.20000 

31.66667 

5 

30.08333 

28.50000 

27.78750 

5 

27.07500 

25.65000 

24.36750 

G 

36.55125 

41.04000 

38.00000 

6 

36.10000 

34.20000 

33.34500 

6 

32.49000 

30.78000 

29.24100 

7 

42.64313 

47.88000 

44.33333 

7 

42.11667 

39.90000 

38.90250 

7 

37.90500 

35.91000 

34.11450 

8 

48.73500 

54.72000 

50.66667 

8 

48.13333 

45.60000 

44.46000 

8 

43.32000 

41.04000 

38.98800 

9 

54.82688 

61.56000 

57.00000 

9 

54.15000 

51.30000 

50.01750 

9 

48.73500 

46 . 17000 

43.86150 

10 

60.91875 

68.40000 

63.33333 

10 

60.16667 

57.00000 

55.57500 

10 

54.15000 

51.30000 

48.73500 

12 

73.10250 

82.0S000 

76.00000 

12 

72.20000 

68.40000 

66.69000 

12 

64.98000 

61.56000 

58.48200 

15 

91.37813 

102.60000 

95.00000 

15 

90.25000 

85.50000 

83.36250 

15 

81.22500 

76.95000 

73.10250 

25 

152.29688 

171.00000 

158.33333 

25 

150.41667 

142.50000 

138.93750 

25 

135.37500 

128.25000 

121.83750 

75 

456.89063 

513.00000 

475.00000 

75 

451.25000 

427.50000 

416.81250 

75 

406.12500 

384.75000 

365.51250 

so 


PRICE  $10.0  0 


No. 

10% 

12  K% 

15% 

No. 

16%% 

20% 

25% 

No. 

25-5% 

25-7H% 

25-10% 

1 

9.00000 

8.75000 

8.50000 

1 

8.33333 

8.00000 

7.50000 

1 

7.12500 

6.93750 

6.75000 

2 

18.00000 

17.50000 

17.00000 

2 

16.66667 

16.00000 

15.00000 

2 

14.25000 

13.87500 

13.50000 

3 

27.00000 

26.25000 

25.50000 

3 

25.00000 

24.00000 

22.50000 

3 

21.37500 

20.81250 

20.25000 

4 

36.00000 

35.00000 

34.00000 

4 

33.33333 

32.00000 

30.00000 

4 

28.50000 

27.75000 

27.00000 

5 

45.00000 

43.75000 

42.50000 

5 

41.66667 

40.00000 

37.50000 

5 

35 . 62500 

34.68750 

33.75000 

6 

54.00000 

52.50000 

51.00000 

6 

50.00000 

48.00000 

45.00000 

6 

42.75000 

41.62500 

40.50000 

7 

63.00000 

61.25000 

59.50000 

7 

58.33333 

56.00000 

52.50000 

7 

49.87500 

48.56250 

47.25000 

8 

72.00000 

70.00000 

68.00000 

8 

66.66667 

64.00000 

60.00000 

8 

57.00000 

55 . 50000 

54.00000 

9 

81.00000 

78.75000 

76.50000 

9 

75.00000 

12. 00000 

67.50000 

9 

64 . 12500 

62.43750 

60.75000 

10 

90.00000 

87.50000 

85 .00000 

10 

83.33333 

80.00000 

75.00000 

10 

71.25000 

69.37500 

67.50000 

12 

108.00000 

105.00000 

102.00000 

12 

100.00000 

96.00000 

90.00000 

12 

85 . 50000 

83.25000 

81.00000 

15 

135.00000 

131.25000 

127.50000 

15 

125.00000 

120.00000 

112.50000 

1  5 

106.87500 

104.06250 

101.25000 

25 

225.00000 

218.75000 

212.50000 

25 

208.33333 

200.00000 

187.50000 

25 

178.12500 

173.43750 

168.75000 

75 

675.00000 

656.25000 

637.50000 

75 

625.00000 

600.00000 

562.50000 

75 

534 .37500 

520.31250 

506 . 25000 

No. 

25-10-5% 

28% 

33  H% 

No. 

33^-5% 

40% 

40-2^% 

No. 

40-5% 

40-10% 

40-10-5% 

1 

6.41250 

7.20000 

6.66667 

1 

6.33333 

6.00000 

5.85000 

1 

5.70000 

5.40000 

5.13000 

2 

12.82500 

14.40000 

13.33333 

2 

12 .66667 

12.00000 

11.70000 

2 

11.40000 

10.80000 

10.26000 

3 

19.23750 

21.60000 

20.00000 

3 

19.00000 

18.00000 

17.55000 

3 

17.10000 

16.20000 

15.39000 

4 

25 . 65000 

28.80000 

26.66667 

4 

25.33333 

24.00000 

23.40000 

4 

22.80000 

21.60000 

20.52000 

5 

32.06250 

36.00000 

33.33333 

5 

31 .66667 

30.00000 

29.25000 

5 

28.50000 

27.00000 

25.65000 

6 

38.47500 

43.20000 

40.00000 

6 

38.00000 

36.00000 

35 . 10000 

6 

34.20000 

32.40000 

30.78000 

7 

44.88750 

50.40000 

46.66667 

7 

44.33333 

42.00000 

40.95000 

7 

39.90000 

37.80000 

35.91000 

8 

51.30000 

57.60000 

53.33333 

8 

50.66667 

48.00000 

46.80000 

8 

45.60000 

43.20000 

41  .04000 

9 

57.71250 

64.80000 

60.00000 

9 

57.00000 

54.00000 

52.65000 

9 

51.30000 

48.60000 

46 . 17000 

10 

64 . 12500 

72.00000 

66.66667 

1  0 

63.33333 

60.00000 

58.50000 

10 

57.00000 

54.00000 

51.30000 

12 

76.95000 

86.40000 

80.00000 

12 

76.00000 

72.00000 

70.20000 

12 

68.40000 

64.80000 

61 .56000 

15 

96 . 18750 

108.00000 

100.00000 

15 

95.00000 

90.00000 

87.75000 

15 

85 . 50000 

81.00000 

76 .95000 

25 

160.31250 

180.00000  166.66667 

25 

158.33333 

150.00000 

146.25000 

25 

142.50000 

135.00000 

128.25000 

75 

480.93750 

540.00000  500.00000 

75 

475.00000 

450.00000 

438.75000 

75 

427.50000 

405.00000 

384.75000 
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